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الوحدة الأولى 


sS 


الهدف الرئيسى من هذه الوحدة تعريف الطالب بالمفاهيم المختلفة للمحاسبة الدولية (أو 


¢ 


الغا قى لواد الق ت ع قان درل ررر الام قى ها اتال اة 
١‏ محتوبات الوحدة:- 


١‏ مقدمة. 


کک اا ا ادرل. 
SAAS‏ 
RA EAA‏ 
١‏ المحاسبة عن عمليات الفروع التى تقع فى دول أجنبيه. 
1// المحاسبة الدولية إمتداد للمحاسبة المالية. 

کاب ادتول 

نش الفاكل اسه ال لا عة دولة 

الین: 


١‏ أسللة. 
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a 


المحاسبة الدولية هى أحد الفروع الرئيسية لعلم المحاسبة. ومعنى هذا أنها لن تحل 
محل أو تلغى المبادىء والأساليب المحاسبيه المعترف بها والسائدة فى التطبيق المحاسبى» 
ولكن الهدف من تحديد فرع مستقل ' للمحاسبة الدولية ' هو توسيع نطاق علم المحاسبة 
ككل بواسطة تحديد المفاهيم النظرية للمحاسبة الدوليه وزيادة الفائدة العملية الناتجة من 
تطبيق هذه المفاهيم. وليس من الضرورى بالنسبة لكل محاسب أن يكون خبيراً فى 
المحاسبة الدوليةء ولكن من الأفضل أن يكون المحاسب على درجة من المعرفة والعلم 
بمشاكل المحاسبة الدولية والمحاولات التى تبذل لحل هذه المشاكل. 
NSN E CCE‏ 


أقد جرت محاولات عدیدة لوضع تعریف شامل لمفهوم المحاسية على المستوى الدولى 


فن هة التارك ها ل ك 


.World Accounting ةullall‎ ةuwlakl ا/۲7//‎ 


فى ظل هذا التمريف تشر المخاسبة الدرلة نظام عالى يكن أن تكبخاه جفيم الدول. 
فمثلا بمگن وشخ مجموعة من المغاير والياديء المحاسببة القرة على المستوئ العالى. 
أبشتا بكم تة الأسالبب والطرق الى يكن تطسقها فى جم الدرل وفذا هن الهدف 
التهائى الفا الخامنى الذولى 


.International Accounting ةulgدll الحا‎ ۱ 


المفهوم الثانى للمحاسبة الدولية يتبع الأسلوب الوصفى. وفى ظل هذا التعريف فإن 
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المحاسبة الدولية تشتمل على كل أو جميع المبادىء والمعايير والطرق المحاسبيه المختلفة 
E E‏ ی مر الا ااا 
المتعارف عليها فى كل دولة على حدةء مما يتطلب من المحاسب أن يكون على علم ودراية 
بالمبادىء المحاسبيه المتعددة والمختلفة من دولة إلى أخرى .... حيث لا يمكن توقع وضع 
مجموعة من المبادىء والمعايير المحاسبيه المثالية والتى يمكن تطبيقها فى جميع دول العالم. 
ومن ثم فإن المحاسبة الدولية تمثل مجموعة المبادىء والطرق والمعايير المحاسبيه المستخدمة 
قى خد الدرل لى كاف رعا مذ ٠‏ ا5ا د ا ی اتن المرادة 
والإجتماعية والإقتصاديةء والسياسية والقانونية والتى تختلف من دولة لأخرى. 


١‏ المحاسبة عن عمليات الفروع التى تقع 


فى دول آجنبية:- 


المفهوم الثالث المستخدم لتعريف ' المحاسبة الدولية ‏ يشير إلى العلاقة بين الشركة 
القابضه والفروع الأجنبية التابعة لها. آى أنه يعبر عن الأساليب المحاسبية التى يجب 
إستخدامها حتى يمكن إعداد القوائم المالية gkll>ة International Financial‏ 
56 الشركةبشكل سليم. وفى هذه الحالة ينصب إهتمام المحاسب على مشاكل 
ترجمة وإعادة تصوير القوائم المالية للشركة التابعة. ومن ثم تختلف طبيعة المشاكل 
المحاسبيه وطبيعة المبادىء المحاسبية التى يجب أن تطبق حسب الدولة التى يتم ترجمة 


وتعديل القوائم المالية للشركة التابعة التى تقع بها. 
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CL CT aT 


هذا التعريف يعتبر المحاسبيه الدوليه ما هى إل إمتداد للمحاسبه الماليه » حيث 
تتسع الأهداف العامه للمحاسبه لتغطى النواحى التاليه:- 
ً- التحليل المالى للمقارنة على المستوى الدولى» حيث يتم المقارنة بين وتحليل نتائج 
أعمال الشركات العامله فى الدول المختلفة. 
ب- مشاكل القياس وإعداد التقارير المحاسبية التى تنشاً نتيجة للعمليات التجارية 
الدولية ونشاط الشركات الدولية (شركة قابضة وشركات تابعة فى عدة دول 
aR,‏ 
ور ااا ف لخا ال اا اا ا ا 
د- التوحيد والتنسيق 13۲00011231101 بين المبادىء والتقارير المحاسبية المختلفة 
على مستوى العالم عن طريق الأنشطة السياسية. والمنظمات المهنية والهيئات 
الفا وخ العابين الحاسهة. 
تق لاع تفاط الكركات وتعاملها على اتی آلذولی ٭ سواه قى شكل عمليات 
تجارية منفردة أو تأسيس فروع فى الدول الأجنبية» فهل يوجد المحاسب الذى يمكن أن 
طاق له فة " الحاسع الذولى ”اذا گان الأمر كذلك فا هى مستراة ها 


المحاسب ؟» وماهى طبيعة الخدمات التى يؤديها ؟ لقد تطور دور المحاسب وتطورت طبيعة 
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غمله مع التطور والتمى قى خجم التشاط الإقتصادىء ولكنء هع تزايد وتشابك العلاقات 
الإقتصادية الدولية » يجد المحاسب أن المطلوب منه ليس تقديم الخدمات فقط ولكن أن يكون 
دور قائ نكا هذا اكرون القادى تكن الأفة الكرافة لور الحاسب ف اعدا 
القوائم المالية بالإضافة إلى التنبؤ وتحديد حاجة الشركات الدولية إلى أساليب وطرق 
محاسبية جديدة ثم إبتكار هذه الأساليب والطرق بحيث يمكن تطبيقها بنفس الطريقة فى 
الول اة 

وفى ظل التطور العالمى السريع سواء سياسيا أو إقتصادياًء يجب على المحاسب أن 
كن مرنا وقادرا غل التكف م الظروف التبرة والتعددة تاد ف زى يعض 
الأحداث إلى تحويل بعض الفروض الراسخة إلى فروض غير سليمةء بالإضافة إلى توافر 
عنصر عدم التأكد بالنسبة لكثير من العمليات أو الأحداث التى يجب تسجيلها. أيضاً 
سف کر من الشروری كن فرق عمل لقا م راع عى التي لرل 
رلك يسبب الأتماة الكزايه إلى إصدار القرافن التي تنظ النفاط ا لإفتضادي الشعرر 
لمتزايد بالقومية ومطالبة المنشات بإعداد تقارير عن كيفية أدائها لمسئولياتها الإجتماعية. 

زمغ دريل شاط الشركات الخظفة: تظهر الحاجة إلى التطيم انى الست والدريب 
ويجب على المحاسب أن يكون قادرا على تفهم النظم المحاسبية والإحتياجات والمصطلحات 
الغا اة الف هد الخاسي الي بل قى غل الان الر هة اأ 
قوانین آى بلد آخر ) يجب أن يكون على درايه بقانون الشركات فى مصر وتأثيرة على 


التواخى المحاسبة إذا كانت المنشاة التى يعمل بها لها قروع فى مص 
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أبخااء فاق ران الال العالكة .ومؤممات اليل اه اشغلن أن ن 
التقارير المالية التغير فى أسعار صرف العملات ومشاكل تقويم الأصول والإلتزامات على 
مستوى النشاط الدولى. وهذا يتطلب معرفة كيفية المحاسبة عن التضخم والذى تختلف 
معدلاتة من دوله إلى أخرى وأيضاً كيفية التوفيق بين القواعد الموضوعة فى كل دولة 
للمحاسبة عن التضخم. ومن ناحية آخرى» يجب الحذر عند حساب وتفسير (وإبتكار) 
السب الال أ غراكى لقا حه أن غر الال اله لخن الفاضر سرك دي 
إلى نتائج وإستنتاجات غير سليمة. أيضاً فإن التخطيط للإستفادة فى المزايا الضريبية 
المتوافرة فى البلدان المختلفة يحتاج إلى تطبيق أساليب جديدة. 

إن المحاسب العالمى يواجه مسئوليه تحديد والتنسيق بين البيانات المالية التى يتم 
عامل ها غي تسكن ا إقصانن ادو بالك تس ها الكركاة م مسان الال 


اة 


MCI O 


تتضمن كل من عمليات التجارة الدوليةء ونشاط الشركات الدوليةء والإستثمارات 
اا و الاد ا ك ي اا ااال 1 اا الت ا د 
القلاة ك قا ا ا ها وا ااه ا طرق الة اه 
كلاهماء ومن ثم تنشاً مشكلة المحاسبة عن ترجمة العملات الأجنبية. 


أيضاء فإن إعداد القوائم المالية المىحدة للشركة القابضة والتى تقع بعض شركاتها 
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التابعة فى دول أجنبية (ومن ثم يتم إعداد قوائمها المالية بإستخدام العملة المحلية) تمثل 
کاس آځری. 
ويرتبط بإعداد القوائم المالية المىحدة مشكلة المحاسبة عن تغير القوة الشرائية للنقود. 
مثلاء عند إعداد القوائم المالية الموحدةء هل یجب إستخدام الرقم القیاسی للأسعار ۴۲1٥۵‏ 
10d ٥×‏ المستخدم فى بلد الشركة القابضة أو الرقم القياسى المستخدم فى البلد التى تقع 
فيها الشركة التابعة وذلك عند ترجمه القوائم المالية للشركة التابعة ؟ أيضاً هناك مشكلة ' 
هل نعكس التغير فى الأسعار أولاً ثم نترجم القوائم المالية من عمله الشركة التابعه إلى عمله 
الشركه القابضةء آم تتم عملية الترجمة أولاً ثم نعيد تصوير القوائم المالية لتعكس التغير فى 
الأسعار ؟ ' إن النتائج المترتبة على إختيار البديل الأول سوف تختلف عن نتائج تطبيق 
البديل الثانى خاصة مع إختلاف المعايير والطرق المحاسبية المستخدمة فى كل دولة وإختلاف 
معدلات التضخم بين الدول. 
وف هذا الاب سروف تتاقان بخن مقاكل العامة والراكط الك ها هة 
للتعامل على المستوى الدولى مثل:- 
-١‏ العوامل البيئية التى تؤثر فى نظم المحاسبة والمراجعة الدولية. 
- مفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة فى تحديد سعر الصرف. 
-٣‏ المحاسية عن العمليات الأجنبية. 
-٤‏ ترجمة القوائم المالية الأجنبية. 


ه- أسعار التحويل الدولية. 


المحاسبة والمراجعة الدولية 


ات الات عل الكركات الذر 
اي اا ا 

= قواغة السلوك المهتى الدولىة: 
التأهيل العلمى للمراجع الدولى. 


=١‏ معايين المراجعة الدولية: 
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١‏ ملخص. 
-١‏ المحاسبة الدولية هى أحد فروع المحاسبة المالية. 
-٣‏ يوجد آكثر من تعريف للمحاسبة الدولية. 

أ- المحاسبة الدولية هى نظام عالمى تتبناه جميع الدول. 

ب- المحاسبة الدولية تشتمل على كل أو جميع المبادىء والمعايير والطرق المحاسبية 
الستخدمة فی کل الدول. 

ج- المحاسبة الدولية هى الأساليب المحاسبية التى يجب إستخدامها لإعداد القوائم 
المالية المىحدة للشركة القابضة والفروع الأجنبية التابعة لها. 

د- المحاسبة الدولية هى إمتداد للمحاسبة المالية ولكن تتسع أهدافها لتغطى 
التطلبل المالى للقرائم المالة غلى المسثوى الذولى ومشاكل القياس المحاستى 
وإعداد التقارير للشركات الدولية ثم توفير البيانات المحاسبية التى تسهل 
التعامل فى أسواق المال الدولية وأخيراً العمل على التنسيق وتوحيد الأساليب 
وا خراا ت الاس ن اول اف 

يجب فل ا لحاسب الذن بعل على طاق دولى أن راقو لذمة القذرة غل . 
أً- إعداد القوائم المالية الموحدة بشكل سليم. 
ب- إبتكار طرق وأساليب محاسبية لمعالجة المشاكل التى تنتج عن التعامل على 


المحاسبة وا لمراجعة الدرلية ۱١‏ 


ج- توفير البيانات التى تتطلبها الإدارة الدولية فى صورة تقارير تعكس الظروف 
الإقتصادية الدولية. 

واوا ئ آل اطا الاه و لقا ا ق کل د ن 
الل ا کا E a E a a‏ 

ALS iS A a N SSSA E 
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E 


-١‏ ما الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الدولىة ؟ 

-٣‏ عند تعربف المحاسبة على نطاق دولى» ما الفرق بين مفهوم (المحاسبة العالمية) 
ومفهوم (المحاسبة الدولية) ؟ 

-٣‏ ماهى المفاهيم المختلفة للمحاسبة فى الشركات التى تعمل على نطاق دولى ؟ 

-٤‏ كيف تتغير طبيعة عمل المحاسب عندما يعمل فى شركة لها فروع تابعة تعمل فى دول 
أجنببة ؟ 


ا عفن الال الال وات الاس الع جل ع اللطان اقول 
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الوحدة الثانية 
العوامل البيئية التى تؤثر فى النظام المحاسبى 
على المستوى الدولى 


اف ی ال 


هذا الجزء من الكتاب يبين كيف تؤثر العوامل البيئية فى تصميم وتطبيق النظام 
Y/Y‏ محتوپات الوحدة. 


7۲ مقدمة. 


ENN AR 
عامل الاتاعة‎ 

۲ العوامل القانونية والسياسية. 
۲ الغوامل الإقتصادية. 
7۲ ملخص. 


۲ أسللة. 


٤‏ لحاس اراي اة 


a 


تتآثر المحاسبةء مثل كثير من العلوم الإجتماعيةء بدرجة كبيرة بالعوامل البيئيه المحيطة 
بها آئ أن القزاغد والفرق آلخاسة تلحدة ناء على وتكن الخضائض المبزه الفرامل 
اة قى كل م ر درا :هة لاض الميزه شل الممات الق هة رااقم 
السائدة فى المجتمع بالإضافة إلى الشكل التنظيمى السائد للوحدات الإقتصادية. أيضاً 
تشتمل العوامل البيئية على العوامل الجغرافية والمناخية التى تتميز بها كل دولة. 
ويمكن تصنيف العواهل البيية التى توش بشكل مباشن على مدى تطور المحاسبة فى 
دولة ما فى أربع مجموعات رئيسية:- 
أت رامل اة 
۲- عوامل إجتماعية وثقافية. 
۴- عوامل قانونية وسياسية. 
اغرال اة 
إن تحليل ودراسة العوامل البيئية يمكن أن يكون وسيلة فعالة لشرح وفهم نواحى 
الإختلاف فى إدارة الشركات التابعة التى تباشر نشاطها فى دول مختلفة » وبصفة خاصة 
شرح نواحى الإختلاف فى الطرق والمبادىء المحاسبية. 
ا ی ا ی 


مي رااان ور اء 
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aa 


قوتي خصاتضن التظام لامي فى در ها عل الطرة الكاسة التك ةي مه 
الذولهء هذه الخضا تحن كمل عل به 

# مستوى التعليم (نسبه الآمية) بما فيه القدرة على تطبيق العمليات الحسابية البسيطة. 

نسبة السكان الذين حصلوا على تعليم رسمى منتظم على مختلف مستويات التعليم 

(التعليم الأساسىء» التعليم الثانوىء» التعليم الجامعى). 

٭ الإتجاة الرئيسى للتعليم (دينىء فنى» دراسات إجتماعية وفلسفيةء علمى» أو مهنى). 

٭ مدى تلبية النظام التعليمى لإحتياجات المجتمع من التخصصات والمهارات المختلفة. 
-١‏ مستوى التعليم. 

تعتمد المحاسبة على إستخدام الأرقام والمعلومات المكتوية. وبناء على ذلك» فسوف تكون 
المعلومات والأرقام المحاسبية قليلة الأهمية فى مجتمع تسودة الأمية. إن الإهتمام بإعداد 
ااا رک وا کی ل ا اک ی ف اا غ کک ا ف 
والمال والجهد فى أى منشاة. وفى داخل الوحدة الإقتصادية» سوف يكون من الصعب 
تطبيق أساليب التخطيط والرقابة المحاسبية بسبب عدم إستطاعة العاملين إعداد وفهم 
الموازنات التقديرية والتقارير. وفى نفس الوقت تزداد الحاجة لإستخدام الموازنات والرقابة 
المحاسبية فى البلاد النامية التى تكون نسبة الأمية فيها عالية. ومن ثم سوف يواجة 
امحاست كثر فن الضعوبات عند تصسيم النظام الحاسبى راء لتوفين التقارين الخارجة 


واا 


۱۹ الحانة دا رايط اة 


وكلما إرتفع مستوى التعليم فى الدولة إنخفضت حدة هذه المشاكل المحاسبية. وفى هذه 
الحالةء يمكن تصميم وإستخدام نظم محاسبية أكثر شمولاً وتعقيدأً. ولكنء من الملاحظ أنه 
حتى فى الدول التى تكون نسبة الأميه فيها عالية من الممكن أن نجد النظم المحاسبية 
المتطورة نسبياً. ويحدث هذا عندما تكون إدارة القطاع الصناعى والحكومى على درجة 
عالية من التعليم ويكون المستخدم الخارجى الرئيسى للتقارير المحاسبية هى الحكومة - أو 
مها تكون الحكومة هى التي تدير أو تلك الشركة ومضر مثال راض لهذا الموقف: أن 
نسبة التعليم فى مصر ليست عاليةء ولكن النظام المحاسبى المطبق فى الشركات على درجة 
عالية نسبياً من التطور لأن معظم المنشات مملوكة للحكومة وتعد التقارير المحاسبية أساسا 
للإستخدام الحكومى. ولكن مع الإتجاة إلى الإنفتاح وزيادة ملكية القطاع الخاص للمنشات 
الإقتصادة: فإن الإهتمام بتصمي وإعداد الثقارين المحاسبية للأستخدام الخارجى فى 
ازدیار وتطور مستمر. 

إن توجة النظام التعليمى يلعب دوراً كبيراً فى تحديد الطرق والأساليب المحاسبية 
المستخدمة. فمثلاء هل يوجد إهتمام بتدريس مبادىء وعلوم الرياضيات بما يجعل من 
السهل إعداد وتحليل البيانات الرقمية ؟ أآيضاء مدى تدريس أصول ومبادىء المحاسبة 
ضمن المناهج التعليمية سوف يحدد عدد الأشخاص المدربين وعلى درجة من الإلمام بقواعد 
مسك الحسابات» ووضع الموازنات التقديريةء والتحليل المالى والمراجعة. إن تدريس والإلتزام 
با منهج العلمى يؤثر فى مدى قبول والقدرة على إستخدام أساليب التخطيطء والموازنات 


الق 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۱۷ 


عندما يتجة المجتمع إلى التصنيع» ينشاً العديد من الشركات الكبيرة والتى تدخل فى 


عمليات تجارية معقدة (إنتمان» عقود إيجار طويلة الأجلء إندماج مع شركات آخرى ... 
ألخ). ومن ثم تزداد الحاجة إلى أساليب محاسبية جديدة متطورة لمعالجة هذه الأنشطة 
وتزداد الحاجة إلى الأشخاص المتخصصنن الذين يستطيعون فهم هذه العمليات ومعالجتها 
محاسبياً. والنظام التعليمى الناجح فى أى دولة هو الذى يستطيع توفير التخصصات 
المطلوية عندما تنش الحاجة إليها. آى أن النظام التعليمى يستطيع آن يساهم فى تطور 
النظم المحاسبية عن طريق تلبية الإحتياجات الإجتماعية والإقتصادية المتزايدة من 
المعلومات المحاسبية المتطورة بواسطه تخريج أعداد أكثر من المحاسبين ومستخدمى 
البيانات المحاسبية. 

من آهم العوامل الإجتماعية التى تؤثر على مهنة المحاسبة درجة الحيطة والحذرء 
والسريةء وعدم الثقهء بالإضافة إلى الشعور السائد تجاة الشركات الكبيرة والمحاسبة 
-١‏ الحيطة والحذر ConserV4tİS‏ 

تؤثر درجة التحفظ (الحيطة والحذر 0۸80۲۷۵١18۳١‏ ) السائدة فى المجتمع على 


۱۸ الحاة اراي اة 


فمثلاء تطبيق مبداً التكلفة التاريخيةء التكلفة أو السوق أيهما آقلء الإعتراف وتسجيل 
الإلتزامات المحتلةء المبالغة فى مبلغ مخصص الديون المعدومة وإستخدام العديد من 
االخضضاة وا اأخباضات كن هذا ا نها وتزدى كى فذة الأسااني (الخصهاتة 
والإحتياطيات) التى تخفيض مبلغ الربح مما يعكس درجة عالية من الحيطة والحذر والرغبة 
فى بيان أن الشركة تحقق ربحية أقل مما هو واقع فعلا.. 

أيضاً درجة السرية السائدة فى المجتمع تؤثر بشكل مباشر على درجة الإيضاح فى 
القوائم المالية المنشورة. فكلما زادت درجة السرية وعدم الثقة فى الآخرين (الاطراف 
الخارجية) كلما إنخفض مستوى الإيضاح. أما داخلياًء فكلما زادت درجة عدم الثقة كان 
ن السب تطح ترقا آلا نة وتقري لاء حبك ¥ بسح أ خض لان تكن 
أعمالة موضع رقابة ونقد. أيضاًء فإن المحافظة على سرية المعلومات تؤثر على وظيفة 
المراجعة» حيث يكون من الصعب الحصول على المعلومات التى تؤكد وتثبت وتبرهن على 
البيانات المحاسبية التى تم الحصول عليها من المنشاة ويالعكس» فإن زيادة درجة الثقة بين 
الأفراد التى تسود مجتمع معين يمكن أن تؤدى إلى نفس المشاكل» ففى اليابانء فإن 


مناقشة ى شخص للتأكد من أدائة لوظيفتة يعتبر إهانة وإساءة إلى نزاهتة. 


الحاسية بالراجمة الدالية 


-٣‏ الشعور السائد تجاة قطاع الأعمال بصفة عامة. 


إن الشعور السائد تجاة قطاع الأعمال قد يتراوح بين عدم الثقة والعداء السافر إلى 
الثقة والدعم الكامل لهذا النشاط. إن عدم الثقة يؤدى إلى المطالبة بتوفير قدر أكبر من 
المعلومات واحكام الرقابة على العمليات لدرجة قد تصل إلى وضع كثير من القواعد التى 
تنظم عمل هذا القطاع أو حتى التأميم. فى هذه الحاله > سوف تكون المعلومات المطلوية 
أكثر من مجرد البيانات المالية ولكن سوف تشتمل على معلومات عن العاملين فى المنشاة 
وطرق التعامل معهم» والأآنشطة والمساهمات الإجتماعية والسياسيةء والآثار البيئية i‏ 
الخ. إن درجة إلتزام المنشاة بتوفير هذه المعلومات يعتمد بدرجة كبيرة على مدى حاجة 
المنشاة للتمويل الخارجى وعلاقة المنشاة بالنظام الإدارى (الحكومة). 

إن مساندة الحكومة لرغبات المجتمع بالنسبة لنوع وكمية الايضاح يمكن آن تقود إلى 
تقنين ۲۴1131۸8 الأساليب والطرق المحاسبية. ومن الناحية الأخرى» فإن المجتمع قد لا 
يطلب أى نوع من الايضاح ويترك الأمر لرغبة المنشات. وفى هذه الحالة سوف يكون تطبيق 
المبادىء والقواعد المحاسبية على درجة كبيرة من المرونة. 

وأخيراًء فإن نظرة المجتمع إلى أهمية المحاسبة يؤثر على مكانتها كمهنةء كما يؤثر أيضاً 
على نوعية من يلتحق بهذه المهنة ومدى الثقة فى البيانات المحاسبية ونوع العمل الذى يقوم 


به المحاسب. ففى بعض البلاد تغتبر مهنة المحاسبية مهنة ذات وضع متدنى لا يشغلها إلا 


۳ المحاسبة والمراجعة الدولية 


الذين لم ينجحوا فى أى عمل آخر ذو مركز مرموق. وفى بعض البلاد الآخرى» يحتل 
المحاسب مركز إجتماعى مرموق وتجتذب المحاسبة كمهنة الناجحين والأذكياء من طالبى 
العمل. وفى مثل هذه البلادء يكون المحاسبون هم قادة التطور فى نظرية ومبادىء وأساليب 
المحاسبة. 

فى كثير من البلاد يكون القانون» وخاصة قانون الضرائب» هو السبب الوحيد لوجود 
المحاسبة. وفى هذه البلاد توضع القوانين التى تحدد القواعد والأساليب المحاسبية التى 
يجب إتباعهاء والثى تحتوي أيضا على القوانن العامة لممارسة الأنشطة الإنتاجية. 
ويالإضافة إلى ذلك» فإن قانون الضرائب يحدد القواعد والأساليب المحاسبية التى يجب 
تطتقها اغراك المحاسة الضيرسة 


The legalistic approach ةıılakا‎ jıiaت‎ -\ 


فى يعن الذول بحدة القاتین الاب والطرق االخاسا القى بحت لتقا وف 
هذه الدولء نجد أن الحكومة تلعب دوراً كبيراً وتتحكم فى النشاط الإقتصادى» وعادة لا 
يكون لمهنة المحاسبة نفوذ فى تحديد هذه الطرق والأساليب. وفى معظم هذه الدول لا يوجد 
فرق بين المحاسبة للأغراض الضريبية والمحاسبة المالية. فإذا تمت معالجة عملية ما بشكل 
معين لغرض حساب الدخل الخاضع للضريبة فإنه يتم معالجتها بنفس الطريقة لأغراض 


إعداد القوائم المالية المنشورة. ومن عيوب هذا الإتجاةء أن الأشخاص الذين يسند إليهم 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۳۱ 


وضع القوانين المحاسبية ( عادة من رجال القانون ) ا يكون لديهم الخلفية المحاسبية 
الكافية مما يؤثر على مدى دقة وتعبير البيانات المنشورة عن حقيقة نتائج الأعمال والمركز 
المالى. 

إن تقنين المحاسبة موجود تقريباً فى جميع الدول ولكن بدرجات مختلفةء وذلك بغض 
النظر عن مستوى التقدم الإقتصادى أو تقدم مهنة المحاسبة فى هذه الدول. ففى أمريكا 
مثلاء نجد أن لجنة البورصة وقوانين الضرائب تضع القواعد التى يجب إتباعها فى معالجة 
بعض الأنشطة الإقتصادية. وفى مصر يطبق النظام المحاسبى الموحد بحكم القانون على 
شركات قطاع الأعمال العام. 

وفى الدول التى يسود فيها تقنين المحاسبة تتأثر أيضاً وظيفه ودور المراجع. ففى هذه 
الدولة يقتصر دور المراجع الخارجى على الشهادة بان السجلات المحاسبية والقوائم المالية 
تتفق مع القوانين. ولا يحتوى تقرير المراجع على آى تقويم أو تعليق عن مدى تعبير هذه 
القوائم المالية عن نتائج الأعمال والمركز المالى. وأيضاً يوجد نوعين من المراجعين. المراجم 
الحكومى 311010۲ i80۲۷‏ والمراجع العام. والمراجع الحكومى هو الوحيد الذى من 
حقه أن يقوم بالمراجعة بشكل رسمى ٤1121 4d1)‏ 0. 

من الممكن أيضاً لبعض العوامل السياسية أن تؤثر على تصميم النظم المحاسبية 
وتطبيق القواعد والطرق المحاسبية. ففى ظل النظم الإشتراكية » من المفضل سياسياً ومن 


المرغوب فيه أن تقوم الشركات العامة بإعداد تقارير عن مدى مساهمتها وتحملها 


تسترا ا اة أيضاء فى الدرل الناسة : ى تطلي الحكوهة من الشركات أغداد 
تقار تبن تاثيي فشاط الشركة على ميزان المتفرعات :وذلك قل ست المرافقة على 
الإستثمار فى مجال معين. أيضا التغير فى الإتجاة السياسى - من اليمين إلى اليسار مثلاً 
- قد يؤدى إلى ظهور الحاجة إلى قواعد محاسبية جديدة يتم فرضها بواسطة القانونء أو 
قد يؤدى إلى تأميم الحكومة للنشاط الإقتصادى. وفى هذه الحالة سوف يكون مطلوياً من 
المحاسب أن يساهم فى تحديد القيمة العادلة للمنشات التى خضعت للمصادرة وذلك لتحديد 
التعويض المناسب للأصول التى تم الإستيلاء عليها. 

ان گل کن در اتور و التره ا قتا دي من الوافل الرس الى تة س طون 
الأسالب امخام قى وولا ماد قق استرات الف ةة هن التطورآ قت ن ك 
الأنشطة الإقتصادية قليلة وبسيطة › وبالتالى يكون مستوى المحاسبة المالية أو المحاسبة 
الضريبية والمحاسبة الإدارية بسيط هو الآخر. وكلما زاد مستوى وحجم النشاط الإقتصادى 
> يزيد الإهتمام بالنواحى المحاسبية. فعندما تزيد الضرائب المباشرة على الثروة (الدخل) 
المفروضة على الأفراد والشركات يؤدى ذلك إلى ظهور المحاسبة الإدارية والتوسع فى إعداد 
وتشر التقارين المالئة لخدمة الداتتين والمستثمرين: أيضاء كما زاد تنوع وتعقد الأنقنطة 
التجارية والإقتصادية كلما آدى ذلك إلى تبنى أساليب محاسبية جديدة للتعامل مع عمليات 
الأنضمام والإندماج» عقود الإيجار طويلة الأجلء أرباح وخسائر التعامل فى العملات 


الأجنبية .... ألخ. 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۳ 


N CCS 


فى المجتمعات الشموليةء نجد أن الحكومة تمتلك معظم وسائل الإنتاج» وهى التى تتخذ 
أغلب القرارات الإقتصادية والإنتاجية وتتحكم فى العملية الإنتاجية بواسطة التخطيط 
المركزى والرقابة المركزية. وفى هذه المجتمعات يتم توحيد النظام المحاسبى. (من حيث 
لاليب والظرق ا لخا ةا لستكمة فى إعداد التقارير اال لتسل هة الت 
المركزى والرقابة ولا يوجد كثير من مستخدمى البيانات المحاسبية بالإضافة إلى الإدارة 
الحكومية. وفى الدول التى تطبق النظام الإقتصادى الحر تكون الملكية الخاصة هى القاعدة. 
ركنت لخر آلأفران فى مماوة التشاط الإاقتصادى واتخاة القرارات > بيذ الإتاة إلى 
تنوع الأساليب والممارسات المحاسبية. وأيضاً يزداد عدد مستخدمى المعلومات المحاسبية 
مثل حملة الأسهمء الدائتون» الموردون» المراجغؤن بالإضافة إلى الحكومة. وفيما بين الأنظة 
الفعوة الط الح توه اة آ أقتراكة خب تتاك الكونة بع وشاتل 
الإنتاج بالإضافة إلى وجود القطاع الخاص الذى يخضع لبعض مؤشرات التخطيط المركزى 
أيضا: وفنا سوق تج ا لأنظمة المخاسة المطقة فى هذة المجتمعات تخطف عن الأنظمة 
فى المجتمعات الأخرى من حيث درجة توحيد الأساليب والمبادىء المحاسبية بما يفى بكل من 
إحتياجات الحكومة للتخطيط المركزى وإحتياجات الأفراد لإدارة الأعمال . 

ومن العوامل الإقتصادية الأخرى نوع السياسات النقدية والمالية التى تطبقها الإدارة 


الحكومية. مثلاء بعض الدول تمتع المستثمرين بعض الإعفاءات الضريبية التى تتطلد 


٤‏ الات اراج اة 


معالجة محاسبية معينة (من الناحية الضريبية) وذلك لتشجيع الإستثمار وتنمية النشاط 
الإقتصادى. بعض الدولة الآخرى تسمح بتكوين إحتياطيات معينة حتى يمكن توفير حجم 
معقول من الأموال التى يعاد إستثمارها لأغراض التوسع. 

أن فصان ارال اة وراس الال الفامل فى الفة من الغزامل الاقت اة 
الى زخو فى الذظام المخاسبى : مثد ذا كان المد الرتمى لاسرال المستشرة وراش 
المال العامل هو القروض ›» فإن المعايير والمبادىء والأساليب المحاسبية سوف تعكس رغبات 
ومتطلبات الدائنين من حيث تطبيق الحيطة والحذر فى معالجة العمليات والأنشطة 
الإقتصادية. ومن الثاحية الأخرىء» إذا كان معظم رأس المال المستثمر هى من المساهمين 
وحقوق الملكية فإن النظام المحاسبى سوف يعمل على توفير البيانات المحاسبية التى تهم 
المستثمرين مثل ربحية السهم وزيادة درجة الايضاح فى المعلومات المنشورة. آما فى الدول 
التى توجد بها أسواق منظمة لبيع وشراء الأوراق المالية (البورصة)ء فإن الإدارة المشرفة 
على هذه الأسواق يكون لها رى فى توفير المعلومات التى تخدم المتعاملين فى هذه 
الأشواق. فقي الولانات المتحدة الأمرنكة لب لحنة سوق امال دورا كيرا ف تحديه 
المبادىء والأساليب التى يجب تطبيقها من أجل توفير المعلومات المحاسبية التى تخدم 


LT 


غا زاف شفاط التجارة الدرلة قى دوا ها كفا رادت الحا الى نطق الأسالب 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۲0۵ 


والمبادىء المحاسبية التى تتعلق بالعمليات التى يتم تسويتها بإستخدام عملات أجنبية 
وعمليات ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة والتى يتم إعدادها بإستخدام عملة أجنبية. 

من الناحية الآخرىء» فإن عدد وحجم الشركات التى تتعامل على المستوى الدولى فى 
دولة معينة يؤدى إلى ظهور الحاجة إلى أساليب ومبادىء محاسبية جديدة لإعداد القوائم 
المالية المىحدة الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى الدول المخظفة .ملا تعتبر الولايات 
المتحدة الأمريكية من أكبر الدول التى تتعامل على المستوى الدولى والتى لها إستثمارات 
كثيرة فى الدول الآخرى. ومن ثم» فإن النظام المحاسبى فى الولايات المتحدة يحتوى على 
المعايير والمبادىء التفصيلية لأسلوب المحاسبة عن أرباح وخسائر العملة الأجنبيةء وإعداد 
القوائم المالية الموحدة أسعار التحويل والضرائب على الدخل من مصادره الدولية المختلفة. 
ومن الناحية الأخرىء» فإن أفغانستان دولة صغيرة تجارتها الخارجية بسيطة وغالباً ليس 
لها إستثمارات خارجيةء ومن تم لا يوجد بها محاسبة لهذه الأنواع من الأنشطة. 
٤‏ التضخم. 

بالرغم من أن التضخم (أى» القوة الشرائية للنقود) يعتبر ظاهرة دولية فإن حدتة 
ثخثلف من دولة أخرى. وفى الدول ذات مغدل التضخم العالىء فإن التاثير المتراكم لهذا 
التضخم على المعلومات المحاسبية التى تم إعدادها على أساس التكلفة التاريخية سوف 
يجعل هذه المعلومات بلا معنى » إلا إذا تم تعديل الأرقام لتعكس تأثير التضخم على المبالغ 


الظاهرة فى القوائم المالية. 


۳۹ الانيا الاجا وة 


ولقد تبنت عديد من الدول أساليب مختلفة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية بما يعبر عن 
آثار التضخم. ويلاحظ أن الولايات المتحدة والمانيا (وهما من الدول ذات معدل التخضم 
المنخفض نسبياً) كانتا أبطاً فى الإتجاة إلى تبنى هذه النظم المحاسبية من دول أخرى ذات 


معدل تضخم عالى مثل البرآزيل والأرجتتن. 
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ه- العلاقات مع الدول الأخرى. 


من اللاحظ تاريخبا أن المستعمرات القديمة كانت شى (أى بقرضن غلبها أن شت) 


۲۷ 


النظام المحاسبى للدولة المستعمرةء حتى إذا كان هذا النظام لايلائمها فى المرحلة التى تمر 
بها من ناحية التطور الإقتصادى. ومن ثم فإن النظام المحاسبى فى المستعمرات البريطانية 
قد تأثر بشدة فى دول مثل آمريكا وكندا بالنظام المحاسبى الإنجليزى. ونفس الشىء يمكن 
أن يقال فن الفول الي اها فرشا فبا مسق: 

أيضاء التكتلات الإقتصادية القومية مثل السوق الأوربية المشتركة والسوق المشتركة 
لدول وسط آمريكا تهدف إلى تحقيق التكامل بين النظم الإقتصادية. والسياسية للدول 
المشتركة فى هذه التكتلات. ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تكامل النظم المحاسبيه أيضاً. 

بالإضافة إلى ذلك » فإن الإحتكارات الدولية فى أسواق بعض السلع مثل الأوبك (الدول 
اللصدرة للبترول) وإتحاد النحاس تسعى إلى توحيد أسعار تصدير هذه المواد الخام بهدف 
ضمان عائد مناسب للدول الأعضاء فى هذه الإتحادات الإحتكارية. ومن ثم تحاول هذه 
الإتحادات توحيد نظم محاسبة التكاليف وطرق التسعير بين الدول المشتركة فى هذه 


۲۸ الحا س اراي اة 


-١‏ يتأثر النظام المحاسبى فى دولة ما بالعوامل البيئية السائدة فى هذه الدولة. 
-٣‏ العوامل التعليمية تشتمل على:- 
أً- مستوى التعليم ونسبة الأمية. 
ب- الإتجاة الرئيسى للتعليم. 
ج- مدى تلبية النظام التعليمى لإحتياجات المجتمع من التخصصات والمهارات 
المهنية المختلفة. 
۲ العوامل الإجتماعية » وتشتمل على:- 
أ- درجة التحفظ والحيطة السائدة فى المجتمع. 
ب- الإهتمام بالحفاظ على سرية النشاط أو درجة الثقة السائدة عند مزاولة الأعمال 
الإقتصادية. 
ج- الشعور السائد تجاة قطاع الأعمال. 
ح- الشعور السائد تجاة المحاسبة والمراجعة كمهنة. 
-٤‏ العوامل القانونية والسياسية. 
أً- قوانين مزاولة مهنة المحاسية والمراجعة. 


ته الال الا (ر غ د و ب ا 
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-٥‏ العوامل الإقتصادية:- 
اغ ورڪ الت ا قادن 
بك ل الوا قل لاط ا اهادي 
خد العاقات اكاد على اتوي الدولي: 


د- معدل التضخم السائد فى الدولة. 
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-١‏ ماهى العوامل التعليمية التى يمكن أن تؤثر فى تصميم وتطبيق النظام المحاسبى فى 
دولة ما ؟. 

- كيف تؤذر القيم والمفاهيم الإجتماعية السائدة فى دولة ما على التقارير المالية التى 
تعدها الوحدات الإقتصادية التى تعمل فى هذه الدولة ؟ 

-٣‏ كيف يؤر النظام القانونى والسياسى فى دولة ما على دور المحاسب من حيث إعداد 
البيانات والتقارير المالىة ؟ 


كما هى دور الال اهاد ق الفاكر عل فن د اا 
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تهدف هذه الوحدة إلى شرح المفاهيم الأساسية لسعر صرف أى عملة فى مقابل عملة 
أخرى والعوامل التى تساهم فى تحديد هذا السعر. 
۳ مقدمة. 
7۲١‏ تعريف سعر الصرف. 
۲٣‏ آأنواع سعر الصرف. 
٣‏ العوامل المؤثرة فى سعر الصرف. 
۲ ملخص. 


7۳ أسطة. 


۳۲ المحاسبة والمراجعة الدولية 


تمارس العديد من منشات الأعمال جانباً كبيراً من نشاطها على المستوى الدولى فى 
عمليات تصدير وإستيراد وغيرها من المعلاملات المالية. هذه العمليات يتم تسوية كثير منها 
بإستخدام عملات أجنبية. ومن ثم أصبح من الضرورى ترجمة هذه العملات إلى عملة البلد 
ا کے وکن ها فی اوآ کا س كى عفاد الارن اال رل 
معظم العمليات الأجنبية فى التصديرء الإستيرادء الإقراضء» والإقتراض » بالإضافة إلى 
كفو من الات الأخرئ الى طت الأو التامل فا على أساس العا اة 

وتعتبر ترجمة العمليات الأجنبية من أهم المشاكل المحاسبية التى تواجة المحاسب حتى 
يتمكن من إعداد التقارير المالية للمنشاة على أساس عملة واحدة. وذلك لخدمة الآغراض 
لاغ كالنفط والرقات اد القراراة لضاف الى ترق لمات راف 
الخارجية مثل المستثمرين والدائنين والحكومة وغيرهم من الأطراف. 

كلك من الفاكل ارت الق تر الماك ال جك اة القن 
ال اغى تات سر خرف الاك اة الد فى ترج الات اة 


اء على اك كان هذا الج من الكتاب ازل فراسة قر الضرف والغرامل اة فه 
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۳ تعريف سعر الصرزف €(4ث! Exchange‏ 


فى الأسواق المالية الدوليةء تعامل عملة ى دولة مثل سلعة من السلمع التى يمكن بيعها 


۳۳ 


وشرائها مقابل آى عمله آخرى. ويسمى سعر التبادل بين عملة وأخرى بسعر الصرف. ى 
أن مسجو الضرف هى الق أو لار من عا مع الاي بن هة الحض ل على 
وحدة واحدة من عملة أخرى '. 

اا گات سان الضف حن اة الت الك لے اماما ق ا 
حساباتها وتعد تقاريرها والعملات التى تتم بها العمليات الأجنبية ثابتة نسبياً إن عملية 
ترجمة وتسجيل هذه العمليات سوف تكون دقيقة إلى حد كبيرء ولكنناء نجد أن أسعار 
عات ك الول تر ر قي اران ا الا ا قاد من الخ اله 
- مما يؤدى إلى التذبذب الكبير والمستمر فى آسعار الصرف وهذا يؤدى بالتالى إلى 
ريات ف قف حل اللات الأ وأعاد التفار ر الا 


سبق أن عرفنا سعر الصرف بأنه الكمية أو المقدار من عملة معينة الذى يجب دفعة 
للحصول على وحدة واحدة من عملة آخرى. وهذا لا يعنى أن هناك سعر صرف واحد لكل 


التعامل فى كل عملة. ويمكن تة تقسيم أسعار الصرف من عدة نواحى مختلفة. 
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7 من حيث طريقة التعبير عن سعر الصرف. 


أً- سعر الصرف المباشر Direct exchange ra)¢‏ 

هو التعبير عن وحدة واحدة من العملة الأجنبية والكمية المعادلة لها من العملة المحلية 
فى تاريخ معين. فمثلاً سعر الصرف المباشر للدولار الأمريكى بالنسبة للجنية المصرى فى 
1 هو ۱ دولار = ۲۰٤٠۰١‏ جنیه مصری. 
ب- سعر الصرف غير المباشر .Indirect exchange r4¢‏ 

هو التعبير عن العملة المحلية بما يعادلها من العملة الأجنبية فمثلاً يمكن أن نقول أن 
| جنیه مصری = ٤۲۹ء۰‏ دولار امریکی . 
أً- اسعار صرف رة Spot exchange rate‏ 

ى آ لسار الى تود قا لقوي العركى والطت فى السوق اة الخرة 
وبالتالى تعكس القيمة السوقية للعملة كسلعة إقتصادية. 
ب- أسعار صرف رة .Official exchange rates‏ 

فى الأسعار التي تضدها الخكرة للرقاة على الضرف. وفك تيك الككرهة عدة اسار 
صرف رسمية ترتبط بالمجالات المختلفة للنشاط الإقتصادى والمالى حتى يمكنها تحقيق 
الرقابة المطلوية على هذه الأنشطة ومن أمثلة هذه الأسعار:- 

.Preferential exchange rates ةılıضفتلlا أسعار الصرف‎ - 


هى الأسعار التى تحددها الحكومة لتشجيع العمليات التجارية المرغوب فيها. فقد يتم 
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تحديد سعر معب لتخويل الغملة لتشجيع غملبات التصدير. 
- أسعار الصرف الجزlَıة Penalty exchange rates‏ 
هى الأسعار التى تحدد لتسوية عمليات معينة ترغب الدولة فى الحد منها مثل تحديد 


۳ من حيث توقيت تسليم العملة. 


أً- اسعار صرف جاضرة .Spot exchange rates‏ 

سعر الصرف الحاضر هو السعر الذى يتم على أساسة التسليم الفورى للعملة. 
ب- أسعار الصرف î1جlة .Forward exchange rates‏ 

سعر الصرف الآجل هو السعر الذى يتم الإتفاق عليه الآن على أن يتم التبادل بين 
العملتين فى تاريخ محدد فى المستقبل: فهو يعبر عن سعر تعاقدى متفق عليه بين مشترى 
العملة الأجنبية والبائع لهذه العملة على أن يتم التبادل فى تاريخ لاحق لتاريخ الإتفاق. 
ويتأثر سعر الصرف الآجل بالعديد من العوامل مثل سعر الصرف الحاضرء سعر الفائدة 
طول الفترة بين تاريخ التعاقد وتاريخ التبادل» نوع العميل الذى يتعامل مع البنك» قيمة 
العقد» توقعات سوق العملة وغيرها من العوامل الأخرى. 
أً- سaار‏ Ûlشرl«ء .Buying exchange rates‏ 


وتعرف أيضاً بنها أسعار العرض ۲۵۴5 814 . وهى أسعار الصرف التى يستخدمها 
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البنك فى شراء العملات الأجنبية . فإذا باع شخص عملة أجنبيه معينة لأحد البنوك فإن 
الك بصب الق الغا رة العملا من العم أ لطا مستكها سعر الكقراة 
ٻ-= أسعار ابيع .Selling exchang rates‏ 

ويمكن الاشارة إلیها أيضاً بأسعار الطلب ۲۵68 )8ة ۵۴ ١6]گه.‏ وهى الأسعار التى 
يستخدمها البنك فى بيع العملات الأجنبية للعملاء. فإذا أراد أحد الأشخاص شراء كمية 
معينة من إحدى العملات الأجنبيةء فإن البنك يستخدم سعر البيع. وبالطبع فإن سعر بيع 


العملة سوف يكون أعلى من سعر الشراء والفرق بينهما يمثل عمولة البنك. 


7۲ من حيث إرتباط سعر الصرف بالزمن. 


أً- سعر الصرف التاريخى .Historical exchange rate‏ 


هو سعر الصرف السائد فى تاريخ حدوث العمليات التجارية الأجنبية. فهو سعر 
الصرف الجارى فى تاريخ حيازة الأصل مقابل الدفع بعملة أجنبية أو نشاة الإلتزام على 
أساس الدفع بواسطة عملة أجنبية. 
ٻ- سعر الصرف |لجارى .Current exchange !ae‏ 

هو سعر الصرف السائد فى تاريخ إعداد القوائم المالية. ويتحول السعر الجارى إلى 
سعر تاريخى بعد مرور فترة على إجراء العملية التجارية مع الطرف الأجنبى. وقد يكون 
السعر الجارى ممثلاً لسعر صرف رسمى أو سعر صرف حر. 
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سعر الصرف المناسب للأغراض المحاسبية والذى يستخدم فى ترجمة العمليات الأجنبية 
والقوائم المالية وبما يتفق مع المبادىء والفروض والمحاسبية ومع الحقائق الإقتصادية. 

هذا ويختلف سعر الصرف الملائم لكل عملية حسب طبيعة العملية وظروفها. وبصفة 
عة فاه ت قرخ العقاة الا اكام محر الصرف الجارع اتر السات قى 
اة امةن ا حر ال و ت الات ا مه فا خض ما 
معينة لتحويلها بسعر صرف معين لتسوية إحدى العمليات الأجنبية » فيجب أن يتم ترجمة 
ا ا عى اني فو لسرت الى عة 


E 


يتآثر سعر الصرف لعملة ما بالعوامل الأآتة:- 

ميزان المدفوعات لدولة ما يضم العمليات الدولية لهذه الدولة فى سنة معينة. وعندما 
رورا ا اکر تمو ها فن ا تا اا اوا ا 
الفائض يؤدى إلى زيادة الطلب على عملة هذه الدولة مما يؤدى إلى زيادة قيمة عملة هذه 
الدولة والذى يتمثل فى زيادة سعر صرف العملة» والعكس صحيح» أى أن العجز فى ميزان 
اقات بون إلى اتان فة ال 


7 اط الفے د ات 
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إن الإحتياطى النقدى فى دولة ما يتمثل فى مقدار ما تملكة هذه الدولة من العملات 


الأجنبية والذهب ومقدار المبالغ التى يمكن أن تقترضها من صندوق النقد الدولى. ومن الهم 
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متابعة هذا الإحتياطى والتغيرات التى تطراً علية. فمثلاء العجز الكبير فى ميزان المدفوعات 
قد يشير إلى ضرورة تخفيض سعر صرف العملة ولكن إذا كانت الدولة تحتفظ بإحتياطى 
كبير فإنه يمكن عدم اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة على الأقل فى الآجل القصير. 

يعرف التضخم من وجهة النظر الإقتصادية بأنه زيادة الأسعار النقدية للسلع والخدمات 
نتيجة لعجز الإنتاج عن ثلبية الطلب المثزايد على هذه السلع والخدمات» أى أن الأسعار 
ترتفع لأسباب آخرى غير التغير فى طبيعة المنتج أو جودته. وعندما تزيد الكمية المعروضة 
من النقود عن الكمية المعروضة من السلع تكون النتيجة زيادة أسعار تلك السلع أو ما 

ويتأثر سعر الصرف لعملة دولة ما بمعدل التضخم فى هذه الدولة. فالدولة ذات معدل 
التضخم المرتفع تكون قيمة عملتها منخفضة بالنسبة لعملة آى دولة آخرى ذات معدل 
تضخم أقل. والنظرية الإقتصادية ' نظرية تعادل القوة الشرائية PurchaS11g 00W®1‏ 
Pity th e0¥‏ " تربط بين معدلات التضخم النسبية بين دولتين وبين التغير فى سعر 
الضرف من فل هانق الذزلفن: وتفترخن هذه النقرة أن التقوات فى سحو الحرف 
بين عملتى أى دولتين تكون مساوية للتغيرات فى مستويات الأسعار النسبية بين هاتين 


الدولتبن. ای أنْ:- 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۳۹ 


مر السرف لف ال اا ا ا ا 
_ مستوى الأسعار فى ب 


7۲۳ معدلات الفائدة على النقود. 

دن حال آل عل الوا قى لك ا على سن خرف ع ها ال فا 
برق حل القاعة على الان يزيد اللي على ال تقار قي توالت لقا م 
الات ارقم :ما دون الى وة سى هة الا أو على الل الففاظ علي بوذا 
الغا 
7 تدخل البنك المركزى فى السوق المصرفى. 


قد تقوم الحكومة ممثة فى البنك المركزى للدولة بالتدخل فى الأسواق المالية الدولية 


للتأثير على قيمة العمله المحلية بالنسبة لعملة أو عملات أجنبية معينة. ويتم التدخل عادة عن 
طريق قيام البنك المركزى للدولة بشراء مبالغ كبيرة من هذه العملة» مما يؤدى إلى ثبات أو 
زيادة قيمتها. أو ببيع كميات معينة من هذه العملة لزيادة المعروض فى السوق مما يؤدى 


إلى المحافظة على قيمتها إذا كانت هذه القيمة تتجة إلى الإرتفاع أو إلى تخفيض قيمتها. 


E‏ ا ا ا 


قد 5< ي ا ال |1 لية مرتبطة د ا أ > نبد ينة» ۰ * ٤‏ قد o‏ 3 قيمة ال نة 
الجنيه المصرى بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى يتحدد إنخفاضاً وإرتفاعا طبقاً للتغيرات 


فى قيمة الدولار فى مقابل هذه العملات الأخرى. 


المحاسبة والمراجعة الدولية 


| ^ 


الساسة الافتصادة والالة الذواة 

تؤشر السياسة الإقتصادية والمالية التى تتبناها الحكومة بدرجة كبيرة على سعر صرف 
العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى. فعندما تعمل الحكومة على تخفيض معدل التضخم 
وا ی ج اا ق ا ی ا 
الخ سر وت الا ال ا ا ر 
7۲ عوامل آخری. 


ومن الخوامل الأخري الك شه تزكر غلى سغر ضرف الععة الم مقانل العافت 


الارن ر اهاي السا قي ا 6 اه ااافا اا ك 


فى أسواق العملات إلى العملات الأكثر ثباتاً. 


المحاسبة والمراجعة الدولية ا٤‏ 


En 
أك شعن الفرف هو الك آي اا نن عا مع الى ب وف الكل لى وة‎ 
واحدة من عملة أآخرى.‎ 
يمكن التعبير عن سعر الصرف:-‎ -۲ 
سف اضرف الاي‎ # 
٭ سعر الصرف غير المباشر.‎ 
أسعار الصرف يمكن أن تكون:-‎ -۳ 
٭ أسعار صرف حرة.‎ 
٭ أسعار صرف رسمية.‎ 
طبقاً لتوقيت تسليم العملة نجد:-‎ -٤ 
٭* سعر الصرف للتسليم الفورى.‎ 
م الت اقل‎ # 
آیضاً يوجد:-‎ -٥ 
دالوف ف ااا‎ 
سقو الضرف قى خالا البشع:‎ # 
ع ا لخا عن امعان الق حه‎ 


۴ء المحاسبة والمراجعة الدولية 


# نر الصرف التازيى 
۷ لوال الوترة قي مر الضرف 
أً- ميزان المدفوعات. 
بتا اظ القن ف الفا 
جكامفل االتضك م العاف 
د- معدلات الفائدة على النقود. 
ه- دور البنك المركزى فى السوق المصرقى. 
وك فة الخ المظطة بالعماك الأحة 
زت الساشاة الاقت ااي اة رة 


ح- عوامل آخری. 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۳ 


۳ أسلة. 


-١‏ عرف سعر الصرف. 

-٣‏ ما الفرق بين سعر الصرف المباشر وسعر الصرف غير المباشر ؟ 

-٣‏ ماهى أسعار الصرف الرسمية ؟ 

-٤‏ ما الفرق بين سعر الصرف الفورى وسعر الصرف الجارى ؟ 

-٥‏ ماهو سعر الصرف الذى يستخدم فى قيد العمليات المحاسبية ؟ 
وهل يختلف عن سعر الصرف المستخدم عند إعداد القوائم المالية ؟ 

-٦‏ ماهى العوامل التى تؤثر فى تحديد سعر صرف أى عملة ؟ 

۷- إشرح العلاقة بين معدل التضخم السائد فى دولة ما وسعر صرف عملة هذه الدولة 
بالمقارنة بعملة دولة أخرى ؟ 

۸- ما دور السياسات الإقتصادية للدولة فى تحديد سعر الصرف للعملة الوطنية ؟ 

۹- كيف يؤذر العجز أو الفائض فى ميزان المدفوعات لدولة ما فى تحديد سعر صرف 
العملة المحلية؟ 

-٠‏ كيف يمكن أن يؤدى إرتفاع أو إنخفاض سعر الفائدة على الودائع فى دولة ما 


على سعر صرف عمله هذه الدولة بالمقارنة بعملة أى دولة أآخرى ؟ 


المحاسبة والمراجعة الدولية و 


الفح اران 
الفا اا 


تهدف هذه الوحدة إلى تعريف العمليات التجارية الأجنبية وتقديم بعض أنواع هذه 


العملىات. 


رو ال الخ 

٠‏ أنواع العمليات الأجنبية. 

کر الفا التي فاق ل الحااة اة 
اکن 


٤‏ أسئلة. 


٦‏ ا لمحاسبة والمراجعة الدولية 


CT 


Foreign Currency Transaction. 


العملية الأجنبية هى عملية شراء أو بيع بضاعة» الحصول على أو تقديم خدمة» الحصول 
على قرض أو تقديم قرض لمنشاة آخرى » على أن تتم تسوية قيمة العملية بواسطة عملة 

وبإختصار ' هى العملية التى يجب تسويتها بإستخدام عملة آخرى غير العملة المحلية 
الول مرظن ا لمتشا 

ومن أمقة العمليات الأجنبية قيام منشاة مصرية بتصدير بضاعة إلى شركة سعودية 
على أن يتم الدفع بالريال السعودى. أو حصول منشاة مصرية على خبرات وإستشارات من 
منشاة أمريكية بحيث يتم دفع مقابل ذلك بالدولار الأمريكى. 

ا عي إت اة الا مك تم ل م الاد مرا 
بالريال السعودى أو الدولار الأمريكى ولذلك يجب ترجمة هذه الريالات السعودية والدولارات 
الآمريكية إلى ما يساويها من الجنيه المصرىء» وذلك بإستخدام سعر صرف معين» حتى 
يمكن تسجيلها فى الدفاتر. إذنء الهدف من ترجمة العمليات الأجنبية هو التعبير النقدى عن 
العا الأ راسا الع تة الل تتا الفا فى اهاد الكقارر اا 


٠١‏ أنواع العمليات الأجنبية. 


يمكن تبويب العمليات الأجنبية إلى الأنوا ع الرئيسية التالية:- 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۷ء 


آ- شراء أو بيع (إستيراد أو تصدير) بضائع وخدمات يتم تسويتها بإستخدام عملة 

ب- عمليات الإقتراض أو الإقراض بعملة أجنبيه. 

ج- التعاقد على شراء أو بيع عملة أجنبيه على أن يكون التسليم فى تاريخ لاحق 
(عقود الصرف الآجلة). 

د- عمليات تتعلق بتغطية صافى الإستثمار فى شركة تابعة تقع فى دولة أجنبية. 

ه- العمليات الداخلية التى تقع بين الشركة القابضة والشركات التابعة التى تقع فى 


دول أا( غا ان 


4 أهم المشاكل التى تتطق بتسجيل العمليات الأجنبية. 


ت اخقار سعر الصرف التا سب لتقمل الحلا عت خدو ها 

-٣‏ إذا إختلف سعر الصرف الجارى فى تاريخ وقوع العملية عن سعر الصرف 
المستخدم فى تسوية العملية أوسعر الصرف فى تاريخ إعداد القوائم المالية (إذا 
كانت العملية لم تتم تسويتها بعد)» فما هى طبيعة هذا الفرق؟ وماهى المعالجة 
المخاسة الة لذا افر 

-٣‏ هل تعتبر العملية الأجنبية والتسويه اللاحقة لها بمثابة عملية محاسبية واحدة آم 

والجزء التالى يقدم أهم العمليات الأجنبية والمعالجة المحاسبية لكل منها وكذلك كيفية 


معالجة الفروق المترتبة على تغير سعر الصرف (من أرياح وخسائ). 


£۸ المحاسبة والمراجعة الدولية 


Ea 

أ الغملية » الأجنيه هى العملنة التى يجب تسويتها بإستخدام عمله أخرى غير العملة 
الحا لرك مون ا 

آل ن ااا اة ف الت الي ن الا ا ال 
المحلين التى تستخدمها المنشاة فى إعداد التقارير الماليه. 

اف الات اة تل 
أً- الإستيراد والتصدير. 
ب- الإقراض والاقتراض. 
ك و الف ا 

اه 
آد ضيب سن الصرف اللائ 
ند ست القرق نن متف الضرف ف عق الله وهجو الكرف غد الاد 


التقاي. 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۰ 


-١‏ عرف العملية الأجنبية. 
۲- ماهی أنواع العمليات الأجنبية. 
۳- إذكر بعض المشاكل التى تترتب على الدخول فى صفقات أو تملك ! ستثمارات يتم 


اشر عا اا ع ا 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۵١‏ 


الا 


والقروض التى تتم بواسطة عملة أجنبية 


٥‏ الهدف:- 


شرح المعالجه المحاسبية لعمليات تصدير أو إستيراد بضائع وخدمات والتى يتم 
تسويتها بواسطة عملة أجنبية. أيضاً يدخل فى هذا النطاق عمليات القروض بعمله أجنبية. 


٥‏ محتوبات الوحدة. 


0 مقدمة. 
٥‏ المعالجة المحاسبية فى تاريخ حدوث العملية. 

٥‏ المعالجة المحاسبية فى تاريخ تسوية العملية. 

٥‏ تقويم أرصدة نهاية المدة المستحقه الدفع بعملة أجنبية. 
ر مخض 


0۲ ا لمحاسبة والمراجعة الدولية 


0 مقدمة:- 


يمكن بتويب عمليات الإستيراد والتصدير والإقراض والإقتراض بعملة أجنبية فى 
(أوراق قبض) أو دائنبن (أوراق دفع) تكون محددة بمقدار معين من العملة الأجنبية والتى 


سوف تحصل عليها المنشاة أو يجب عليها دفعها فى تاريخ معين. 


٠‏ المعالجة المحاسبية فى تاريخ حدوث العملية الأجنبية. 


كل صل أو إلتزام» إيراد آو مصروف ينتج عن عملية تجارية مع طرف أجنبى يجب أن 
يسجل فى السجلات المحاسبية للمنشأة بإستخدام العملة المحلية وفقاً لسعر الصرف 
الجارى فى ذلك التاريخء ولا يترتب على ذلك آى أرباح آو خسائرء حيث أن الأمر مجرد 
تغيير فى التعبير النقدى عن العملية. 

إشترت الشركة المتحدة (شركة مصرية) بخناعة ميلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ دولار هن إحدى 
الشركات الأجنبية فى أول أغسطس ۱۹۹٤‏ عندما كان سعر صرف الدولار بالنسبة للجنية 
الملصرى هو ١‏ دولار = ٠٠٠١‏ جنية مصرى. بناء على ذلك يكونالقيد كما يلى:- 


من راا ات 


الى خر اك اتن (الفرك الأركة 


را غا عل االات ملا دو هة 


سعر الصرف ١‏ دولار = ۰ جندة 


الاس رالراة الدزة ۰ 


IML CEA 


قد يتغير سعر الصرف بن العملة المحلية والعملة الاح جنبية فى تاريخ تسوبة العملية 


(تحصيل الأصل أو سداد الإلتزام) مما يؤدى إلى إختلاف التدفقات النقدية الفعلية عن 
المبالغ المسجلة فى الحسابات وينتج عن ذلك ما يسمى ' أرباح وخسائر التغير فى سعر 
ا 
وهناك طريقتان للمحاسبة عن أرباح وخسائر التغير فى أسعار الصرف. 
الطريقة الأولى: إعتبار العملية الأجنبية من بدايتها إلى نهايتها وحدة واحدة -01€ 
Transaction‏ . 
وطبقاً لهذه الطريقة تعتبر كل من عملية الشراء (أو البيع) وعملية السداد (أو التحصيل) 
عملية واحدة متكاملة وتكون المعالجة المحاسبية وفقاً لهذه الطريقة كمايلى:- 
-١‏ عند إجراء العملية التجارية يتم ترجمتها وتسجيلها بالعملة المحلية طبقاً لسعر 
الصرف الجارى فى هذا التاريخ. وتعتبر المبالغ المسجلة تقديرات أولية قابلة للتغير 
عند تسوية العملية طبقاً لسعر الصرف السائد فى حينة. 
- فى تاريخ تسوية العملية (السداد أو التحصيل) يتم تحديد سعر الصرف الذى 
يستخدم فى هذه التسوية ويتم تعديل قيمة الأصل (البضاعة مثلاً) والإلتزام 
(الدائنون) طبقاً للمبالغ المدفوعة فعلاً من العملة المحلية. 


0٤‏ المحاسبة والمراجعة الدولية 


فی ول مارس ۱۹۹۳ علی أن یتم السداد فی ۳۱ أکتویر ,۱۹۹۳ وکان سعر صرف الدولار 
بالنسبة للجنية المصرى كما يلى:- 
فی ۱۹۹۳/۲/۱ | ادؤلار = 48١‏ حضة مضنرئ: 
فی ۱۹۹۳/۱۰/۳۱ ١‏ دولار = ٠٠٠١‏ جنية مصرى. 
ولإثبات هذه العملية فى دفاتر الشركة المصرية تجرى القيود الآتية:- 
-١‏ فى ۱۹۹۳/١/١‏ (تاريخ العملية) يتم تسجيل هذه العملية الأجنبية فى دفاتر الشركة 
بإستخدام سعر الصرف السائد فى هذا التاريخ ويناء على ذلك تكون قيمة المشتريات 


والدائنون = ۰ دولار × ٠۰‏ جنبة = ٠۰‏ جندة. 


ادت 


الا 


شرا ء باع بالأجل لى أن نق السدان بالذولان الأمركي). 


۲- فی ۱۹۹۳/١١/١١‏ (تاريخ السداد الفعلى) سوف تقوم الشركة المصرية بشراء 
NS O‏ دولار أمريكى من السوق المصرفية بسعر ٠‏ جندة للدولار لسداد الإلتزام 
المستحق عليها أى أن التكلفة الفعلية للعملية سوف تكون - 


ESE e E N e 


# وبناء على ذلك فيجب تعديل قيمة المشتريات بالفرق فى سعر الصرف بين تاريخ تنفيذ 


العملية )۱۹۹١/١/١(‏ وبين تاريخ السداد الفعلى )۱۹۹۳/١١/۳١(‏ وذلك بالقيد 


التالى:- 


المحاسبة والمراجعة الدولية 00 


الى كر الداتواة 


(تعديل قيمة البضاعة والدائنون نتيجة للتغير فى سعر الصرف) 


ثم يتم تسجيل عملية السداد كالآتى:- 


إلى ح النقدية 


(سداد مبلغ EET‏ دولار للمورد الأمريكى) 


ويتضح من المعالجة السابقة آن قيم كل من المشتريات والدائنون تظل مبالغ تقديرية إلى 

آن تتم تسوية العملية بالكامل. إل إنه يعاب على هذه الطريقة ما يلى:- 

* ضرورة تتبع التغيرات فى سعر الصرف ومداومه تعديل قيم الأصول والإلتزامات المتعلقة 
بهاء بما يترتب على ذلك من عدم التأكد من القيم الفعلية للآأصول والإلتزامات المبينة فى 
الميزانية. 

٭ قد تحدث العملية فى فترة مالية وتمتد التعديلات إلى فترات مالية تاليه متعددة وما يتطلبة 
ذلك من وقت ومجهود. 

الطريقة الثانية :الفصل بين الإتفاق أو التعاقد (البيع أو الشراء) وبين السداد وإعتبارا 

كل منها عملية مستقلة عن الآخرى 


Two - Transactions . 


0٦‏ المحاسبة والمراجعة الدولية 


وطبقاً لهذه الطريقة فإن العملية مع طرف أجنبى تنقسم إلى عدة عمليات فرعية كل منها 
مستقلة عن الأخرى. العملية الأولى هى عملية الشراء أو البيع أو الاقراض أو الإقتراض 
بعملة أجنبية » والعمليه الثانية هى سداد الإلتزامات أو تحصيل المستحقات الناتجة عن 
العملية الأولى. 
مثال:- 

فى ۷/١‏ باعت إحدى الشركات المصرية بضاعة إلى شركة سعودية بمبلغ ٠٠٠٠٠٠‏ ريال 
سعودى (وذلك عندما كان سعر صرف الريال السعودى بالنسبة للجنية الملصرى ١‏ 
ريال = ١٠ء٠‏ جنية) على أن يتم السداد خلال شهور. وقد تم تحصيل المبلغ المستحق فى 
۰ عندما كان الريال السعودى = ١٠٦ء٠‏ جنيبة مصرى. 
الحل:د 


-١‏ فی ۱۹۹۳/۷/١‏ تاريخ تنفيذ العملية يكون القيد كما يلى:- 


مح الشركة اتسوا (صيف 


إلى رالمات 


(مبیعات بمبلغ ٥۰۰۰۰۰‏ ريال سعودی) 


ق ۱ سرف تحضل اترك الا على ٠ة‏ رتال مج ها 
فى السوق المصرفية بسعر ٠٠٠0‏ جنية للريال آى سوف تحصل على مبلغ ١٠٠ء٠٠‏ 


جنية مصرى بزيادة مقدارها ٠٠٠٠‏ جنية عما كان متوقع. هذه الزيادة تمثل أرباح 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۵۷ 


ناتجة من تغير أسعار الصرف. وبالتالى يكون قيد اليومية كما يلى:- 


إلى مذکورین 


ح/ الشركة السعودية (المدينين) 


خر اع وكما ر لتخو قى سر الصرف 


(3 ۴ |1 © على الشركة السعودية) 


وفى نهاية السنة المالية ۱۹۹١‏ يتم تعلية أرباح التغير فى سعر الصرف (أو تحمدل 


شار لتخو فى عر الفرف غلى حاب ا لار تاع وا لائ بالكه الذالى 


إلى ح/ الأرباح والخسائر 


هذا ومن المفضل إستخدام الطريقة الثانية فى معالجة فروق أسعار الصرف حتى لا 
تتأثر قيم الأصول والمصروفات (مثل تكلفة المخزون أو تكلفة البضاعة المباعة) بالتقلبات فى 
سعر الصرف حيث أن أرباح وخسائر التغير فى أسعار الصرف تنتج فى الواقع من قرار 


ال ا كال الماد لقا عة بخمل كاوها تفن معز الحرف: 


0۸ المحاسبة والمراجعة الدولية 


٥‏ تقويم أرصدة نهاية المدة المستحقة الدفع بعملة أجنبية. 


n» 


فى نهاية الفترة المالية يواجه المحاسب مشكلة تقويم أرصدة حسابات المدينين والدائنين 
المستحقة الدفع بعملة أجنبية. هذه المشكلة تتمثل فى إختيار سعر الصرف المناسب. أى هل 
يتم تقويم هذه الأرصدة على أساس سعر الصرف الجارى وقت إعداد القوائم المالية أو يتم 
تقويمها على أساس سعر الصرف التاريخى الذى كان سائداً وقت إتمام العمليةء أى تترك 
بقيمتها المقيدة بها فى الدفاتر ؟ 

والرآى السائد هو إعادة تقويم هذه الأرصدة على ساس سعر الصرف الجارى وقت 
إعداد القوائم المالية مما يتطلب إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغير فى سعر 
الصرف. 

فى ٠١‏ ديسمبر ۱۹۹١‏ إشترت شركة مصرية بضاعة من إحدى الشركات الآلانية قيمتها 
ارك الا ركان م لفو الائ هو ا االات 2 ۲ جا مضي 
على أن نتم السداد بعد شهرین هن تاریخة (آی فی .)۱۹۹٤7٩/١۰‏ علا انه قی تاریخ 
إعداد القوائم المالية )۱۹۹١/١١/١١(‏ كان سعر الصرف للمارك الألمانى هى ٠٠١‏ جنية 


مصری . 
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الا 


٠۱۹۹۳,/۱۲/۱۰ إثبات المشتریات فی‎ -١ 


إلى ح/ الشركة الألانية (الدائنون) 


قرا اغ عي الاب قا ٠ا‏ ماوت اني 


۲- فى ۱۹۹۳/١۲/۳١‏ م» تاريخ إعداد القوائم المالية بلغ سعر الصرف للمارك 
الألمانى٠٠٠‏ جنية مصرى. أى أن الشركة المصرية إذا أرادت أن تدقع ماعليها 
للشركة الألمانية فى هذا التاريخ سوف تشترى من السوق المصرفية ٠٠٠ء٠٠٠‏ 
مارك المانى بسعر ۲١٠١‏ جنية للمارك آى سوف تدفع ۲٠٠٠٠٠١‏ جنية مصرى بفرق 
٠‏ جنية عن القيمة التى سجل على أساسها الإلتزام. وفى هذه الحالة يجب 
أن يقوم الإلتزام المستحق على المنشاة بقيمتة الجارية فى تاريخ إعداد الميزانية ويتم 


إلى ح/ الشركة الألمانية (دائنون) 


(إثبات خسائر التغير فى سعر الصرف بالنسبة للإلتزام المستحق الشركة 
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ويناءغلى ذلك يظهر الرصضيه المنتحق لدان الألاتی قى ميزانه ١١/۲١/۹۹۲ابمبلة‏ 
e a E EC O E‏ 0 ا کو ر 
صرف ال مارك الألمانى مقابل الجنيه المصرى (ويحدث العكس وتتحقق أرباح إذا إنخفض 
سعر ال مارك الألمانى بالنسبة للجنية المصرى). 

0 ر ك ااا ا 
2 ا کاو سر اقرف ائ ۲١‏ عة انما مه كرا 
N CS NEES eas a NOE aes‏ 
۷8 وهو قاو اکر مانا ودن ق ع اداه ا وا۱۹2 هو 

e TT 

ا و ی می اا و کی کو ا ا کا 
يلى:- 

من مذکورین 


ح/ الشركة الالمانية (دائنون). 


راع وخا التو قى معو الضرقف 


إلى حر النقة 
E‏ ا کی وا 
المرة 


مقدارة ٠٠٠٠١‏ وتتحمل سنة ۱۹۹١‏ بالجزء الآخر ومقدارة ٠٠٠٠٠١‏ جنية مصرى حيث يتم 


إقفالها فى نهاية كل عام فى حساب الأرباح والخسائر. 
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ملخص. 
-١‏ يجب أن تسجل العملية التجارية مع طرف أجنبى» (والتى تم الإتفاق على تسويتها 

بإستخدام عملة أجنبية) بواسطة العملة المحلية للمنشأة. 

- يوجد طريقتان لتسجيل سداد الإلتزام أو تحصيل الأصل الناتج عن العملية 

الأجنيية. 

أ- إعتبار عملية السداد أو التحصيل جزء مكمل للعملية الأولى. ومن ثم يستخدم 
سعر الصرف السائد فى تاريخ التحصيل أو السداد ويتم تعديل قيمة الأصل أو 
الإلتزام بمقدار الفرق بين سعر الصرف السائد وقت حدوث العملية الأولى وسعر 
الصرف السائد عند التسوبة. 

ب- تنقسم العملية مع طرف أجنبى إلى عدة عمليات (آو قيود) مستقلة . العملية 
الأولى هى عملية الشراء أو البيع والعملية الثانية هى عملية السداد والتحصيل 
وكل منها يتم تسجيلها طبقاً لسعر الصرف الجارى وقت حدوثها مع تسجيل ما 
يترتب على ذلك من آرباح أو خسائر التغير فى سعر الصرف. 

۲- فى نهاية الفترة الماليةء إذا وجدت أرصدة سوف يتم تسويتها بإستخدام عملة 
أجنبيةء فيجب تقويم هذه الأرصدة طبقاً لسعر الصرف الجارى فى تاريخ إعداد 


الميزانية ويرحل إلى حساب الأرباح والخسائر أى فروق تترتب على ذلك. 
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TT A 


اغرال ا 

- ماهى الطرق المختلفة لمعالجة العمليات التجارية مع أطراف أجنبيةء منذ حدوتها حتى 
تسويتها النهائية ؟ 

۳- فى أول ينايرء باع أحد المصدرين المصريين بضاعة لأحد المستوردين فى آمريكا 
قيمتها ٠٠٠٠٠٠٠‏ جنية على أن يتم السداد بالدولار الأمريكى فى ۲۸ فبراير. مع 
العلم آن المصدر المصرى يقفل حساباتة فى نهاية كل شهر وكانت أسعار الصرف 
غل الف اا ب 

شح العرف الى الا ف ا اوو د ع 

E eS O a2 سالرت ان ا‎ 

فر السرا وي (الا ا ي ا ا د 

الاطلو ت 
آ- قيود اليومية التى يسجلها المصدر المصرى فى كل تاريخ من التواريخ السابقة 
على إعتبار أن العملية تمثل وحدة واحدة ؟ 
ب- قيود اليومية التى يجب تسجيلها على إعتبار أن عملية التصدير (البيع) هى 
ا ع عا الف 


ج- ماهى قيمة رصيد المدينين فى ١/١١‏ تاريخ إعداد الحسابات الختامية ؟ 
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-٤‏ فى آول ينايرء إشترى أحد المستوردين المصريين بضاعة قيمتها ٠٠٠٠٠٠‏ دولار من 
إخدى الشركات الأنريكة على أن ن السداد الدولان فى ١,7۸‏ علما بان 
الملستورد المصرى يقفل حساباتة فى نهاية كل شهر وكانت أسعار الصرف الفورى 
خلال تلك الفترة كما يلى:- 

١‏ د ولان ۳ نة مضرم. 

۰ دولاز = ٣۵‏ جنة مضری: 

۸ ۱ دولار = ۲۰۷۵ جنية مصری. 
المطلوب:- 

آ- قيود اليومية التى يسجلها كل من المصدر والمستورد على إعتبار أن هذه العملية تمثل 
وحدة واحدة. 

ب- قيود اليومية التى يسجلها كل من المصدر والمستورد على إعتبار أنها تمثل عدة 
عمليات مستقلة عن بعضها البعض ؟ 

ج- ماهو رصدد المدينين فى حسابات المصدر ورصيد الدائنين فى حسابات المستورد 


فی اة الشهر فی كل من الحالات السانقة 7ب ؟ 
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الوحدة السادسة 
عقود الصرف الآجلة 


Forward Exchange contracts 


الهدف من هذه الوحدة هو تعريف معنى ' عقد الصرف الآجل ' والهدف من الدخول فى 
مثل هذه العقود والمعالجة المحاسبية لها سواء كانت لتغطية عمليات إستيراد أو تصدير أو 
كانت بغرض المضاربة على تقلبات أسعار العملات الأجنبية. 

یق اسف اک 

Oa E cE O SLE 

سالرت اال 

اة غ فلات اسار هرف السا اة 

اک 
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E Ca 


عندما تدخل المنشآة فى عمليات يتم تسويتها بعملة أجنبية فإنها تتعرض للتغيرات فى 
أسعار الصرف وما يترتب عليها من آرباح وخسائر قد تؤثر على نتيجة عملياتها. وبناء على 
ذلك تدخل المنشاة فى عقد لشراء أو بيع عملة أجنبية فى نفس الوقت الذى يتم فيه الإتفاق 
على الإستيراد أو التصدير على أن يتم إستلام أو تسليم العملة فى نفس تاريخ تسويه 
العملية الأصلية. هذه العقود تسمى " عقود الصرف lا¥%جlة Forward Exchange‏ 
6 )ىعى " ويمكن تعريف عقد الصرف الآجل ' بأنه إتفاق لشراء أو بيع عمله أجنبية 
على أن يتم التسليم فى تاريخ لاحق ويبسعر صرف محدد مسبقاً يسمى سعر الصرف الآجل 
Forward exchange rate‏ ". 

مثلاً إذا إشترت شركة مصرية بضاعة من شركة فرنسية على أن يسدد الثمن بالفرنك 
الفرنسى بعد فترة معينةء فإن الشركة المصرية تكون معرضه لخاطر تقلب سعر صرف 
الفرنك الفرنسى بالنسبه للجنية المصرى خلال تلك الفترةء فإذا إرتفع سعر الفرنك الفرنسى 
سوف تدفع الشركة جنيهات مصرية أكثر مما كان مقدرا لشراء العملة الفرنسية أى سوف 
تتحمل الشركة خسائر لتغير سعر الصرف. (وبالطبع إذا إنخفض الفرنك الفرنسى سوف 
تحقق الشركة أرباح نتيجة تغير سعر الصرف حيث سوف تشترى الكمية المطلوية من العملة 
الفرنسية بمبلغ آقل مما كان مقدرالها من الجنيهات المصرية). فإذا رغبت الشركة فى تجنب 


باقر ار لهات الل ر قى مر هف ا ا ال ي و ا ال ي 
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عقد صرف أجل مع البنك» ى تتفق مع البنك على شراء مبلغ من الفرنك الفرنسى مساوياً 
لثمن البضاعة المتفق عليه بسعر صرف أجل معين على أن تتسلم الشركة المصرية هذه 
الفرنكات فى تاريخ لاحق» هو تاريخ سداد قيمة البضاعة» حيث تقوم الشركة المصرية فى 
هذا القاريع ا مسقل ال القرتا من الك وها لهك الاك 

وعادة يتم العقد الآجل وفقاً لسعر صرف یسمی سعر الصرف الآجل ۴0۲۷2۵۲۵ 
Exchange Rate‏ والذى غالبا ما يختلف. عن سعر الصرف الحاضر 0مS؟S‏ 


. Exchange Rate 


E N CN TON 


عقود الصرف الآجلة يمكن أن ينتج عنها نوعين من التسويات. 

=١‏ أرياح أى خسائر عقون الصرف الأجلة. 

ويتحقق الربح أو الخساره عن عقد الصرف الآجل إذا إختلف سعر الصرف الفورى 
۴6 ا0ء فى تاريخ الإتفاق عن سعر الصرف الفورى فى تاريخ إستلام أو تسليم العملة 
الأجنبية المتفق عليها مع البنك أو تاريخ إعداد آخر ميزانية. ى أن مقدار الربح أو الخسارة 
عن عقد الصرف الآجل = 

مبلغ العملة الأجنبية × (سعر الصرف تسليم فورى فى تاريخ الإتفاق - سعر الصرف 

تسليم فورى فى تاريخ تنفيذ الإتفاق أو تاريخ الميزانية أيهما آقرب) 
۲- العلاوة ۴۵11110 أو الخصم .disc0° 1٤‏ 


فى تاريخ الإتفاقء تنتج علاوة عقد الصرف الآجل إذا كان سعر الصرف الفورى قل من 
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نحي الف اا ا آ5 كان مر الر ا ره اكوم و ال ا ل ان 
الناتج يكون خصم على عقد الصرف الآجل. أى أن علاوة أو خصم عقد الصرف 
الآجل = مبلغ العملة الأجنبية × (سعر الصرف الفورى فى تاريخ الإتفاق - سعر الصرف 
الآجل المتفق عليه). 

ولتوضيح ما سبق نقدم المثال التالى:- 

بفرض آنه فى ۱۹۹٤/1/١‏ قامت شركة مصرية يتصدير بضاعة إلى شركة سعودية 
قیمتها ٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ريال سعودى على أن يتم الدفع خلال ثلاثة شهور. وفی ۹٤/1/١‏ كان 
سعر الصرف تسليم فورى للعملة (۲۵8 8001) هو ١‏ ريال = ۸۰ء٠‏ جنيه. فإذا لم يتغير 
هذا المغر ن 0/7١‏ قان السدرالصرى سوف توق الخضصول على اة 
٠‏ جنية مصرى. ولكن إذا إنخفض سر الريال السعودى بالنسبة للجنية المصرى 
غل موا مغد رمال = 4 حف فان الضدر الضرق سرف رى لشارة 
ولتفادى هذه الخسارة فإن الشركة المصريه يمكن أن تدخل فى عقد صرف آجل فى //١‏ 
4 تقوم بناء عليه بتسلیم البنك فی ۱۹۹٤/٩۹/۱‏ مبلغ ٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ريال سعودی مقابل 
سعر تسلیم آجل ۲۵8 ۴0۲۷۵۲۵ متفق عليه مثلاً ١‏ ريال = ٠۷۹‏ جنية. ويناء على هذا 
السعر يقال آن الريال السعودى يباع بخصم حيث أن سعر التسليم الفورى كبر سعر 
التسليم الأجل (والعكس صحيح بالنسبة للعلاوة) ويكون إجمالى الخصم على العقد = 


۱3۹۹447 ا جا مکنری وقی بی‎ 2 RIG ess 
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كان سعر التسليم الفورى فى هذا اليوم 13٥‏ ا500 هى ١‏ ريال = ۷۷ء٠‏ جنية فسوف 
يحقق المصدر المصرى أرباح عن عقد الصرف. 
= ۰۰۰۰۰۰۰ ريال × (۰۸۰ - ۷۷ء.) = ٠۰۰۰۰۰‏ جنية. 
حيث سوف يحصل المصدر على مبلغ 
٠۰۰۰۰۰۰۰(‏ ريال × ٩۷ء.)‏ = ۷۹٠٠٠٠١‏ جنية. 
(أما إذا لم يدخل المصدر فى عقد الصرف الآجل فإن ما تحصل عليه الشركة يكون 
۷.٠٠٠ =.» X‏ جنية فقط.) ويكون صافى ربح الشركة هو ١٠٠ء٠٠‏ 
جنية (الفرق بين ٠٠٠ء٠٠‏ ربح - ٠٠٠٠٠٠‏ خصم) أو (الفرق بين ۷٠٠٠٠٠٠‏ جنية - 
۰ جنية). 
وتتم المعالجة المحاسبية لتسويات عقد الصرف الآجل كما يلى:- 
-١‏ أرباح وخسائر عقد الصرف الآجل يتم الإعتراف بها دورياً وتقفل فى حساب الأرباح 
والخسائر للفترة التى حدث فيها تغير سعر الصرف. 
۲- الخصم أو العلاوة يتم توزيعها على الفترات المالية التى يغطيها العقد الآجل بحيث 
تتحمل كل فترة بما يخصها. 
بفرض أن إحدى الشركات المصرية إشترت بضاعة من أمریكا فى ۱۹۹٤/1/١‏ بمبلغ 


Ns ae ۰‏ دولار امریکی على ان يکون الستذاك فی RUA A‏ وفی نفس اليوم تعاقدت 


ا لمحاسبة والمراجعة الدولية 


الشركة المصرية مع أحد البنوك على عقد صرف أجل يتم بموجبه شراء دولارات أمريكية 
على أن بكون التسليم فى ۱۹۹٤ ,⁄۸/١‏ هذا علماً بأن الشركة تقفل حساباتها فى ٦/٠١‏ 
من كل عام. وقد كانت أسعار الصرف فى التواريخ المختلفة كما يلى:- 
ق ۱۹۹۹7 
سعر الصرف الفورى ١‏ دولار = ٠٤١‏ جنية. 
سن الضرف الال دا :677 ١‏ دولار = ٠٠٤٠١‏ جنية. 


0 


FSRSIILYA! ف‎ 


الكل 
فی ۱۹۹٤/۳/۱‏ هقد الشراء وغقف الضرف الآخل: 


ال ا ا 


قل ع لرا الال سو ال الفري 


(۱۰۰۰۰۰ دولار بسعر ٠۰‏ ج للدولار) 
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۷١ 


من مذکورين 


ح/ مدينين عملات أجنبية (دولار) 


ح/ علاوة عقود الصرف الآجلة 

إلى ح/ التزامات نظير عملة أجنبية مشتراة 
تسجيل عقد الصرف الآجل (المدينين طبقاً لسعر التسليم الفورى ٠٤٠١‏ 
والدائن طبقاً لسعر التسليم الآجل ٠٠٤٠٠‏ جنية) 


. = )۳ء٤١‎ = ۳٣٤٥۵( × دولار‎ ٠۰۰۰۰۰۰ = العلاوة‎ 


وفي 1۹۹٤/1/٣٠‏ تاريخ إعداد القوائم المالية. 


من ح/ أرباح وخسائر أسعار الصرف 
إلى ح/ الشركة الأمريكية (دائنون) 
تعديل الدائنون نتيجة للتغير فى سعر الصرف الفورى من ٠٠٠١‏ جنية 
إلى ١٤١‏ جنية للدولار 
E E KN ees‏ سار 


من ح/ مدينين عملات أجنبية (دولار) 


إلى ح/ أرباح وخسائر أسعار الصرف 


ATES 
تسجيل الزيادة فى قيمة مدينين العملات الأجنبية نتيجة لتغير سعر‎ 


الصرف من ١٠ء٠‏ جنية إلى ١٤ء٠‏ جنية للدولار. 


۷۲ 


المحاسبة والمراجعة الدولية 


من ح/ مصروف علاوة عقود الصرف الآجلة 


آل حر غاارة عقن الضرف اة 


تخل الس اة نتا من علو ة عق الضرف 


العقد لمدة شهرين»› 0۰۰ 3 صلب شهر يونيو. 


وق 1۹۹4727 


تاريخ إستلام الدولارات من البنك وسداد قيمة البضاعة 


من مذکورين 
ح/ عملة أجنبية (دولار) 
ح/ أرباح وخسائر صرف العملة 


الى ح/ مدينين عملات أجنبية (دولار) 


٠‏ من حر/ التزامات نظير عملة أجنبية 


۵ إلى حر البثك 


مداد الغ الققق جلبة مع البتكف قال شرام دد 


(T0۰ E6 Xx ۱۰۰۰۰۰( 


المحاسبة والمراجعة الدولية 


من حر الشركة الأمريكة (داتنون ) 
إلى مذکورین 
ح/ عملة أجنبية 


سداد المستحق للشركة الأمريكية وتسجيلة طبقاً للسعر 


E eas 
من ح/ مصروف علاوة عقود الصرف الآجلة‎ 
اح عة عة ارف‎ 
حساب نصيب السنة المالية الجديدة من نصيبها من علاوة‎ 


الحر ت جل د 


/٠١ يلاحظ أن أرباح وخسائر التغير فى سعر صرف العملة قد تساوت فى كل من‎ -١ 
تم توزيع مقدار العلاوة مناصفة على شهرى يونية ويولية وهى مدة عقد الصرف‎ -۲ 


الآجل. 


V٤‏ المحاسبة والمراجعة الدولية 


۳- فى ٠٣/1/⁄٤۱۹۹م‏ تظهر الميزانية كما يلى:- 


٠‏ مخزون البضاعة ٠٠‏ دائنون (الشركة الأمريكية) 
٠‏ مدينين عملات أجنبية ٠٠‏ االتزامات تظير عملة أجنبية 
.0< ع عق الضر ف الل مشتراة 


- ۱۹۹٤ تظهر ضمن بنود الأرباح والخسائر فى قائمة الدخل لعام ۱۹۹۳و‎ -٤ 
جنيه.‎ ٠٠٠١ مصروف علاوة عقد الصرف الآجل‎ 

ه- نلاحظ أن الشركة المصرية قد تجنبت خسارة نتيجة تغير أأسعار الصرف مقدارها 
ج[ 2 × ۳٤۲(‏ = ١٤ء۴)]»‏ ولگنها تحملت علاوة شراء الدولار مقدماً 
مقدارها ٠٠٠٠‏ جنية [ .]٤٠١ - ٠٠٤٠( × ٠٠٠۰٠۰٠۰۰‏ أى أن الملصروف أكبر من 
الخسارة التى كان من الممكن تحملها وريما يرجع هذا إلى سوء تقدير خبراء النقد 


أ حى فى لرك #تطاهات اسجار الصرفق: 


قد تدخل المنشاة فى عمليات مضارية على العملات الأجنبية فى السوق المصرفية وذلك 
بالدخول فى عقود صرف مؤجلة ليس بهدف تغطية التزامات أو عمليات أجنبية معينة ولكن 


تدخل إحدى الشركات فى عقد صرف مؤجل لشراء مبلغ معين من العملة الأجنبية طبقاً 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۷0 


لسعر صرف مؤجل يتم الإتفاق عليه بحيث يكون التنفيذ فى ۲١‏ مارس من نفس العام. فإذا 
كانت الشركة تتوقع أن يكون سعر الصرف الفورى للعملة الأجنبية فى تاريخ تنفيذ العقد 
)۳/۳١(‏ أكبر من سعر الصرف المؤجل المتفق عليهء فإن الشركة يمكنها تحقيق آرباح من 
هذه العملية تساوى الفرق بين سعر الشراء بالسعر المؤجل (المنخفض) وسعر البيع طبقاً 
للسعر الفورى (السعر العالى). وبالطبع يتحقق العكس لو كانت تقديرات الشركة غير سليمة 
واتضح أن السعر الفورى عند التنفيذ أقل من السعر المؤجل المتفق عليه» حيث يجب على 
الشركة تنفيذ العقد وشراء العملة الأجنبية بالسعر المرتفع ثم تضطر إلى بيعها بالسعر 
المنخفض أو تحتفظ بها على آمل إرتفاع الأسعار مرة آخرى. ونفس المنطق يطبق على عقود 
الصرف المؤجل لبيع عملات أجنبيةء حيث يمكن أن تحقق الشركة المضاربة أرباح أو خسائر 
طبقاً لتحركات سعر صرف العملة موضع المضاربة . هذا وتتم المعالجة المحاسبية لعقد 
ال ع الا ب 

-١‏ تجاهل العلاوة أو الخصم. 

۲- فى نهاية المدة الماليةء يتم إعادة تقييم العقد طبقاً للقيمة السوقية الجاريةء أى سعر 

الصرف الفورى فى تاريخ إعداد الميزانية. 

-٣‏ يحسب ربح أو خسارة عقد الصرف الآجل فى حاله المضاربة كما يلى:- 

مبلغ العملة الأجنبية × (سعر الصرف الآجل فى تاريخ الميزانية لفترة تساوى المدة 

الباقية من العقد - سعر الصرف الآجل المتفق عليه أو آخر سعر صرف تم إستخدامة 


لإعداد القوائم المالية). 


۷4 المحاسبة والمراجعة الدولية 


-٤‏ يدخل خسارة أو ربح عقد الصرف الآجل فى قائمة الدخل للفترة التى تغير فيها 
معن الضيرف: 
قامت منشاة مصرية بالدخول فى عقد صرف آجل فى ۳/١‏ بمبلغ ١٠٠ء٠٠٠٠‏ ين 


ويناء على ذلك تكون قيود اليومية كما يلى:- 


من ح/ مدينين عملة أجنبية (ين يابانى) 


تسجيل عقد الصرف الأجل (١٠٠ء٠٠٠٠‏ ین × (.<TAYY‏ 


بسعر صرف ٠۰‏ يوم 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۷V‏ 


VINEZEZS 


e‏ من ح/ مدينين عملة آجنبية (ین یابانی) 
es‏ أل ك آرياح خائ عق الضرف الإجل 
تحديد الربح فى نهاية الشهر الأول 
[(eTAYY — «<0. ) x Ves ssc ]‏ 


VIANEZEIYS 


E:‏ من ح/ مدينين عملة أجنبية (ين يابانى) 
e‏ إلى ح/ أرباح وخسائر عقد الصرف الآجل 
الربح فى نهاية الشهر الثانى من العقد 
[(<Ao. — .<TAoY) Xx <. <°. ]‏ 


3/۹ 


FAY...‏ عن خا ا مات قال راء ا 
E EE‏ إلى ح/ النقدية 
سان اممك اة الكرى مقال الضول علي 
ین بابائى طا لق الكرف الأجل 


۷۸ المحاسبة والمراجعة الدولية 


من مذکورين 


ح/ عملة أجنبية (ين يابانى) 


إلى ح/ مدينين عملة أجنبية (ين يابانى). 
تحديد الخسارة المحققه فى نهاية الشهر العقد 


aE evê Î] 


وقرکن عا لاا ع غاا کی اا گل کو فن خاي اا راع الفا 
عن كل من شهر مارس وإبريل سوف يستفيد بأرباح مقدارها ٠٠۷٠١‏ جنية و٠٠٠‏ جنية 


Na‏ جنبة. 


المحاسبة والمراجعة الدولية ê‏ 


1٦‏ ملخص. 
-١‏ عقد الصرف الآجل هو " إتفاق لشراء أو بيع عملة أجنبية على أن يتم التسليم فى 
تاريخ لاحق وبسعر صرف محدد مقدماً يسمى سعر الصرف الآجل 
"Forward Exchange Rate"‏ . 
-٣‏ تدخل المنشاة فى عقود الصرف الآجل كوسيلة للحماية من التعرض لخاطر تقلب 
سعر الصرف فى المستقبل وما ينتج عنها من خسائر أو للإستفادة من الأرباح 
-٣‏ قد يترتب على عقد الصرف الآجل أرباح وخسائر أيضاً. ويحسب الربع أو الخسارة 
کما لي := 
مبلغ العملة الأجنبية × (سعر الصرف تسليم فورى فى تاريخ الإتفاق - سعر الصرف 
الفورى عند تنفيذ الإتفاق أو الميزانية أيهما أقرب). 
قن بقرقب هلي الفاق أو الدخرل فى عق كرف آل أما رة سعر الضرف أو 
بض عر الضبرف. 
-٥‏ تحسب العلاوة أو الخصم كما يلى:- 
مبلغ العملة الأجنبية × (سعر الصرف الفورى فى تاريخ الإتفاق - سعر الصرف الآجل 
المتفق عليه). 
- أرباح وخسائر عقد الصرف الآجل يتم الإعتراف بها دورياً وتقفل فى حساب 


الأرباح والخسائر للفترة التى حدث فيها تغير الصرف. 


المحاسبة والمراجعة الدولية 


۷ مقدار الخصم أوالعلاوة يجرى توزيعة على الفترات المالية التى يغطيها عقد الصرف 
الآجل. 
۸- قد تدخل المنشاة فى عقد صرف أجل بهدف تحقيق أرباح نتيجة للتغير فى سعر 
العف هفهل آي القارت قلي اطا الضف 
۹- فى حالة المضارية تكون المعالجة المحاسبية كما يلى:- 
آ- تجاهل حساب العلاوة أو الخصم. 
ب- يعاد تقييم عقد الصرف الآجل فى نهاية المدة المحاسبية طبقاً للسعر الفورى فى 
تاريخ إعداد الميزانية. 
ج- ربح أو خسارة عقد المضاربة = 
مبلغ العملة الأجنبية × (سعر الصرف الآجل فى تاريخ إعداد الميزانية لفترة 
تساوى المدة الباقية فى العقد - سعر الصرف المتفق عليه أو آخر سعر صرف 
إستخدم فى إعداد القوائم المالية السابقة). 


د يحمل خاب الأريا ج والخسائن بريج أى خسارة عفد المضارية. 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۸۱ 


EL 


-١‏ عرف " عقد الصرف الآجل'. 
-٣‏ ما الهدف من الدخول فى عقود صرف آجلة ؟ 
-٣‏ كيف تتم معالجة أرباح وخسائر عقد الصرف الآجل فى حالة إستخدامة للحماية من 
مخاطر تغير سعر الصرف وفى حالة إستخدامة للمضاربة على تغير سعر الصرف؟ 
-٤‏ ماهى علاوة و خصم عقد الصرف الآجل ؟ 
-٥‏ إليك العمليات التى تمت فى الشركة المتحدة المصرية. 
أ- باعت الشركة بضاعة إلى شركة بريطانية وقت أن كان سعر الصرف ١‏ جنية 
إسترلينى = ٤)٠١‏ جنية مصرى وقد بلغت الفاتورة ٠٠٠٠١‏ جنية إسترلينى. 
ب- إشترت الشركة المتحدة المصرية بضاعة من شركة آمريكية قيمتها ٠٠٠٠٠١‏ دولار 
اأمريكى وكان سعر الصرف فى هذا الوقت ١‏ دولار = ٠٠١‏ جنية مصرى. 
ج- تم تحصيل المستحق على الشركة البريطانية عندما كان الجنية الإسترلينى = 
٠۰‏ جنية مصری . 
د- تم سداد المستحق للشركة الأمريكية عندما كان سعر الدولار = ٠٠٠٠‏ جنية 
مصری. 
ه- باعت الشركة المتحدة المصرية بضاعة إلى شركة فرنسية قيمتها ٠٠٠ء٠٠٠‏ 


فرنك فرنسى عندما كان سعر الفرنك يساوى ١۷ء٠‏ جنية مصرى. وفى نفس 


۸۲ المحاسبة والمراجعة الدولية 


التاريخ باعت الشركة المتحدة ٠٠٠٠٠٠‏ فرنك فرنسى على أن تسلم فى تاريخ 
مقبل بواقع ٠۸٥‏ جنية للفرنك. 

و إشترة الشركة المتحدة المضرية بخناعة من شركة المانية قيمتها 5<٠‏ مارك 
ا ماي عقدما كان سر الصرف ٠١١‏ اجثية الماركة وفى تفس الثاريخ | شترت 
بعقد مؤجل مبلغ ٠٠٠٠٠٠‏ مارك المانى على أن تتسلمها فى تاريخ سداد ثمن 
المشتريات بواقع ٠٠٠١‏ جنية للمارك. 

ز- تسلمت الشركة المتحدة من الشركة الفرنسية المبلغ المستحق عليها عندما كان 
الفرنك الفرنسى = ٠۸٠‏ جنيه مصرى ثم قامت بتسليم العملات التى باعتها 
نها : 

ح- دفعت الشركة المتحدة المستحق عليها للشركة الألانية بعد أن حصلت على 
الماركات الالانية التى سبق أن إشترتها بعقد أجل وكان سعر صرف ال مارك 
الالمانى يساوى ٠٠٠١‏ جنية مصرى. 

المطلوب:- 
-١‏ قيود اليومية لإثبات العمليات السابقة فى دفاتر الشركة المتحدة. 
- تحديد مقدار علاوه أو خصم عقود الصرف الآجل وكيفية معالجتها فى السجلات 
المحاسبية للشركة المصريه. 


۳- إثبات الأرباح أو الخسائر المترتبة على عقود الصرف الآجلة. 


المحاسبة والمراجعة الدولية ي 


-٤‏ بفرض أن عقود الصرف الآجل فى العمليات (ه » و) السابقه كانت عقود مضاريةء 
فما هى قيود اليومية اللازمة لإثبات عقود الصرف ثم ما يترتب عليها من تحصيل أو 


سداد للعملة الأجنبية ؟ 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۸0 


اة العا 
ترجمة القوائم الماليه الأجنبيه 


تهدف هذه الوحده الى شرح الطرق المختلفة لترجمه القوائم الماليه للشركات التابعه 
التى تقع فى دول أجنبيه ( وتعد قوائمها الماليه طبقا للعمله المحليه ) الى العمله التى على 


أساسها تعد الشركه القابضه القوائم الماليه الموحده للمجموعه ككل . 


۷ محتوبات الوحدة 
۷ تعريف الترجمه وآهميتها 
اف ج اوائ الال ال 
۷ طرق ترجمة القوائ الاليه الإجنه 
لالت الحانهة لارا راان ااكرهة على ترجه انوت الاك 
ال 
۷ ملخص 


۷ أسئللة وتمارين 


۸٦‏ ا لمحاسبة والمراجعة الدولية 


۷ : تعريف الترجمه واهميتها 


المقصود بترجمة العمله الاجنبيه هو « التعبير بواسطه العمله المحليه عن مبالغ أو 
عملیات تم قیاسها بواسطه عمله آجنبيه » اى ان ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه تعنى تغيير 
وحده القياس فى هذه القوائم من العمله الاجنبيه الى العمله المحليه التى تستخدمها الشركة 
الام أو الشركة القابضه فى إعداد القوائم الماليه الموحده . 

فعندما توجد الوحدات التابعه للشركة القابضه فى دول مختلفة وكل دوله لها عملتها 
الخاصه بها والتى على أأساسها يتم اعداد التقارير الماليه تجد الشركة القابضه عند اعداد 
القوائم الماليه الموحده للمجموعه ككل انه يجب تجميع وعرض القوائم الماليه الاجنبيه كما لو 
كانت قوائم ماليه لشركة واحده . وحيث أنه من المستحيل جمع أو طرح مبالغ معبر عنها 
بعملات مختلفة » فمن الضرورى ترجمه بيانات الاصول والالتزامات والايرادات والمصروفات 
وغيرها من البيانات الماليه التى تم قياسها بعملات اجنبيه الى عمله موحده هى عمله 
الشركة القابضه والتى على أساسها يتم اعداد القوائم الماليه الموحده لهذه الشركة . 
۷ : أهداف ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه . 


حدد مجلس معايير المحاسبه الماليه بالولايات المتحده الامريكية فى المعيار رقم ۲ه 
أآهداف ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه كما يلى : - 
-١‏ تقديم معلومات تتفق بوجه عام مع الآثار الاقتصاديه المتوقعه لتغير سعر الصرف 
على التدفقات النقديه من الشركة التابعه الى الشركة القابضه وعلى حقوق اللكية 
فيها . 
-٣‏ ان تعكس القوائم الماليه الموحده النتائج فى الوحدات الاجنبيه كما تم قياسها 
بالعمله المحليه لهذه الوحدات وطبقاً للمبادىء المحاسبيه المقبوله فى بلد الشركة 


القابضه ›. 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۸۷ 


كما أن ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه ضروره لتحقيق ما يلى : - 

-١‏ اعداد القوائم الماليه الموحده للشركة الأم والتى تتضمن جميع الانشطه 
والوحدات التابعه لها » بغض النظر عن الموقع الجغرافى لهذه الانشطه والوحدات 
الاجنبيه . 

-٣‏ تقييم أنشطه الوحدات الأجنبيه والرقابه عليها وكذلك اجراء المقارنات بين 
الوحدات الاجنبيه الواقعه فى دول مختلفة . ولذلك يجب ان تكون القوائم الماليه 
الاجنبيه مترجمه الى عمله واحده هى العمله المحليه للشركة القابضه . 

-٣‏ الحاجه الى توفير المعلومات عن الوحدات الاجنبيه للعديد من مستخدمى هذه 


الياثات فى بلك الشركة القابضه . 


۷ : طرق ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه . 
هناك أربعه طرق رئيسيه لترجمه القوائم الماليه الاجنبيه وهى : - 
اغ د ر اا 


Current - Non Current Method 


ب- طريقة البنود النقديه - غير النقديه 

Monetary - Non Monetary Method 
Temporal Method ج - الطريقة الزمنيه‎ 
د - طريقة سعر الصرف الجارى‎ 


Current Rate Method 
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۷ طريقة البنود المتداوله - غير المتداوله 
تقوم هذه الطريقة على أساس التقسيم المتعارف عليه لعناصر الميزانيه الى بنود متداوله 
وبنود غير متداوله . 
وبناء على هذا التقسيم » تترجم البنود المتداوله بإستخدام المعدل الجارى » على ساس 
أن هذه البنود هى الأكثر عرضه لمخاطر تغير الصرف » أما البنود غير المتداوله فيتم 
ترجمتها بالمعدل التاريخى على أساس أنها غير معرضه للخطر بنفس الدرجة › طالما ان 
أسعار الصرف قد تتغير فى الاجل الطويل فى اتجاه مخالف . وطبقاً لهذه الطريقة يتم 
ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه كما يلى : - 
-١‏ تترجم الاصول والالتزامات المتداوله بسعر الصرف الجارى فى تاريخ الميزانيه. 
-٣‏ تترجم عناصر الاصول والالتزامات غير المتداوله وحقوق ال ملكية بسعر الصرف 
السائد فى تاريخ حدوث كل عنصر منها ى باستخدام سعر الصرف التاريخى . 
-٣‏ تترجم عناصر الايرادات والملصروفات فى قائمة الدخل باستخدام متوسط 
أسعار الصرف السائده خلال الفتره الماليه » فيما عدا البنود التى لها علاقه 
مباشره بحسابات الميزانيه ( مثل مصروف الاهلاك وتكلفة البضاعه المباعة ) 


حيث تترجم طبقاً لسعر الصرف المستخدم فى ترجمه بنود الميزانيه المتعلقه بها . 


ع آریاح وخسائر الترجمه المحققه والخسائر غير المحققه الناتجة من تغير أسعار 
الصرف يتم الاعتراف بها فى دخل الفتره التى تغير سعر الصرف خلالها › أما 
الارباح غير المحققة فيتم تأجيل الاعتراف بها بها عندما تتحقق . 
الا أنه يعاب على هذه الطريقه ما يلى : - 


-١‏ ان تصنيف عناصر الميزانيه حسب تواريخ استحقاقها لا يؤدى الي إختيار 
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امل الات اقرخ ا قرات الانية ا لكجتة , فالتر جه في اعافة القاس من 
آل غ رى 0 ب لاعن عل اى الكم قى فان 
العناصر المختلفه حتى يمكن تحديد المعدل الملائم للترجمه » ولكن هذه الطريقة 
تطبق معدلات ترجمه مختلفه على عناصر يتم قياسها بطريقة واحده . فمثلا › 
يترجم المخزون السلعى باستخدام المعدل الجارى › بينما تترجم الاصول الذابته 
بالمعدل التاريخى » على الرغم من أن كل مهما يقاس باستخدام التكلفة 
ااا 
- ترجمه الديون طويله الاجل بالمعدلات التاريخية يؤدى الى تأجيل الاعتراف بارباح 
وخسائر الترجمه التى تحدث خلال سنوات الدين » وتحميلها على السنه التى يتم 
فا الاه : 
۲ الانتقاد الرئيسى لهذه الطريقة يوجه الى ترجمه المخزون السلعى . ان ترجمه 
القرون الاح الاق كه رة عي ان لكف | اة الح 
الجارى يؤدى الى تشويه نتائج العمليات . ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالى : 
أرسلت شركة أمريكية بضاعه تكلفتها ٠٠٠٠٠٠‏ دولار أمريكى الى شركة تابعه مصريه 
ا ار اله اف ددا او مج الصف ۷ و 
کے فد اسف ت ار اة مت اله ى اكوا حل ووا 
ES GA SET e RE AE E ee‏ 
٥‏ على تكلفه البضاعه » فإن سعر بيع هذا المخزون سوف يكون ٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه مصرى 
> ويفرض ان هذا المخزون ظل بدون بيع حتى نهايه السنه الماليه فإنه سوف يظهر فى 
ميزانيه الشركة المصريه بمبلغ ٠٠٠٠٠٠٠‏ جنيه مصرى › وفى هذا التاريخ يتم ترجمه 


القوائم الماليه للشركة المصريه ( التابعه ) من الجنيه الى الدولار ( عمله الشركة القابضه ) 


.۹ المحاسبة والمراجعة الدولية 


فإذا كان سعر الصرف عندئذ هو ١‏ جنيه = ١٤ء٠‏ دولار فإن هذا المخزون سوف يترجم 
باستخدام المعدل الجارى ( اصل متداول ) ويظهر ميزانيه الشركة القابضه بمبلغ 
٠۰۰,٠‏ دولار ( ٠٤ × ٠٠٠۰٠۰۰‏ ) وتكون هناك خساره ترجمه مقدارها ۰۰۰,٠۰‏ دولار 
تؤدى الى تخفيض أرباح السنه الماليه بهذا المبلغ . 

وفى الريبع الاول من السنه التاليه »اذا بيع هذا المخزون بمبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه وكان 
متوسط سعر الصرف خلال هذه الفتره هو ١‏ جنيه = ٠٤٠‏ دولار » فإن ايراد البيع بالدولار 
سوف یکون ٥1۲۰۰‏ دولار ( ۱۲۰۰۰۰۰ × ۰۰٤٥‏ ) ویکون مجمل الربح ۱1۲٠۰‏ دولار ( 
٤٠٠٠٠. - ۰‏ ) . ويظهر هذا الربح فى القوائم الماليه لهذا العام على الرغم من أن 
الربح الحقيقى هو ١٠1,*؟‏ دولار فقط ( ٠٠.٠٠ - ٥٦.٠٠١‏ ) على اساس ترجمه المخزون 
طبقاً لسعر الصرف التاريخى . 

ويتضح من هذا المثال أن عمليه الترجمه أدت الى تشويه نتائج العمليات بالنسبه للفترتين 
الماليتين » ففى الفتره الأولى لا توجد خساره محققه فعلا بمبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ دولار والهبوط في 
سعر الصرف ادى فقط الى انخفاض الريع المتوقع من العمليه » وفى السنه التاليه ظهر 
مجمل ربح قدره ٠٠١٠٠١‏ دولار مع أن الربح الحقيقى هو ٠٠٠١‏ دولار فقط 
۷ - طريقة العناصر النقديه غير النقديه 


تعتمد هذه الطريقة على تصنيف البنود فى الميزانيه الى بنود نقديه وبنود غير نقديه. 
اوق خا ان ا ا عا بجی کا ع و د 
نقديه ثابته من العمله الاجنبيه مثل النقديه واوراق القبض واوراق الدفع والقروض بنوعيها 
رو آل ا ا اغ ا کر اف کی کل الا ات اوی 
وحقوق الملكية . وتعتمد هذه الطريقة على أنه يمكن تحديد نتائج أفضل فى ترجمه هذه 
الفافي ا ك اكان مول اله ا عاد غر المت اة ت الخاضي تومن 
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الاعتماد على تاريخ تملك الاصل أو حدوث الالتزام . 
وطبقاً لهذه الطريقة يتم ترجمه العناصر النقديه باستخدام سعر الصرف الجارى حيث 
آن لها نفس الخصائص » آى أن قيمتها النقديه المستحقة تتغير ( بالتالى تتعرض للخساره) 
فى كل مره يتغير فيها سعر الصرف » أما الاصول غير النقديه فمن المناسب ان تترجم 
باستخدام سعر الصرف التاريخى . ووفقاً لهذه الطريقة تتم ترجمه القوائم الماليه كما 
يلى:- 
-١‏ تترجم الاصول والالتزامات النقديه طبقاً لسعر الصرف الجارى فى تاريخ 
الا 
- تترجم الاصول والالتزامات غير النقديه وحقوق الملكية باستخدام سعر الصرف 
التاريخى السائد وقت امتلاك الاصل أو وقوع الالتزام 
ت تترجم بتود قائمة الدخل باب متوسط سفن الضرف السا خلال الفتره 
لحاس المغة عذها التقارين اله فيا عدا اليتز التي لها علق مباشره بوه 
الميزانيه فتترجم باستخدام سعر الصرف المستخدم فى البنود المرتبطه بها . 
-٤‏ أرباح وخسائر الترجمه المحققه وكذلك الخسائر غير المحققة يتم الاعتراف بها 
فى حساب الدخل للفتره التى حدث فيها تغير سعر الصرف أما الأرباح غير 
المحققه فيتم تأجيلها الى أن تتحقق . 
إلا آنه يعاب على هذه الطريقة ما يلى : - 
أت ت مذو اکر ابا عل تف فاضي الزات اة سر السرف 
الملائم لاستخدامه فى الترجمه › بالرغم من ان عمليه الترجمه نفسها تمثل عمليه 


قياس وليس تصنيف . فهناك أصول غير نقديه قد يتم قياسها على سس 


۹۲ 
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مختلفه ولکن يجریى ترجمتها باستخدام سعر صرف واحد . فمتلا كل من 
الاصول الثابته والمخزون السلعى يتم ترجمته باستخدام سعر الصرف التاريخى 
( أصول غير نقديه ) فى حين ان المخزون السلعى قد يتم تقويمه باستخدام سعر 
الف (السن ر اللكف اعا اقل ) 

-٣‏ تتجاهل هذه الطريقة أثر تغير أسعار الصرف على البنود غير النقديه على 
أساس أنه يتم تغطيتها بالتغير فى الاسعار المحليه لهذه الاصول › ولكن هذا قد 
لا يكون صيحا فى كل الحالات » وخاصه عندما تتدخل الحكومه الاجنبيه لتحديد 
سعر صرف عملتها . 

-١‏ وفقا لهذه الطريقة يتم ترجمه المخزون والاصول التابته بالاسعار التاريخية فى 
حين تتم ترجمه الالتزامات قصيره الاجل والطويله الاجل ( مصادر التمويل 
الخارجى ) باسعار الصرف الجارى » مما يؤدى الى ان تصبح نتائج الترجمه 
والعلاقات بين هذه البنود ( النسب والمؤشرات الماليه ) ذات دلاله مختلفه عما 
كانت عليه فى القوائم الماليه الاجنبيه قبل ترجمتها . 

-٤‏ عند تطبيق هذه الطريقة فإن الشركة القائمة تحقق أرباح صرف عندما ينخفض 
سعر صرف العمله الاجنبيه نتيجة لترجمة الالتزامات طويله الاجل بسعر الصرف 
الجارى المنخفض وترجمه الاصول الثابته بسعر الصرف التاريخى المرتفع › 
والعكس يحدث عندما يرتفع سعر الصرف » وهذا يخالف الآثار الاقتصاديه 
المتوقعه عند تغير سعر الصرف 

-٥‏ مقارنه المبيعات التى تم قياسها بالاسعار الجاريه والتى ترجمت باستخدام سعر 
الصرف الجارى مع تكلفة البضاعة المباعه والتى تم تقويمها باستخدام التكلفة 


التاريخية والتى تترجم باستخدام سعر الصرف التاريخى يؤدى الى تشويه رقم 
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الربح »> ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالى : - 

ا کک موی او ا رک راء کات هل اله نا 
بمبلغ ٠٠۰۰۰۰۰‏ ريال عندما كان سعر الصرف ١‏ ريال = ٤ء٠‏ دولار . وفى نهايه العام تم 
بيع هذه البضاعه بمبلغ ٠٠٠,۲٠١‏ ريال وعند نهايه السنه الماليه يتم ترجمه القوائم الماليه 
ارك خو ا ار افر و کن هات اکان د 

أ- اذا ارتفعت قيمة الجارى ( ١‏ ريال = ه٠‏ دولار متلا ) فإن هذا يعنى ان تكلفة 
اها ا موت كرون واا مو الرف الاك( ١‏ رال ت 
دولار ) وهو أقل من السعر الجارى ( ١‏ ريال = ١٠ء٠‏ دولار ) المستخدم فى ترجمه 
الان ات معا ى الى اور الت وا الاه فر فافة الد حل هد 


رکا ال الور کیا لے := 


) مبیعات ( ۲۰۰۰۰۰ ريال × ۰>۰ دولار‎ NAcc 
Lovey Soke EELS E e as 
دولار مجمل الربح‎ ۰ 


ما اذا تم ترجمه تكلفة البضاعه المباعه بسعر الصرف الجارى فإن مجمل الربح سوف 
نگ (Nose Sse gs o‏ 

ب- اذا انخفضت قيمة الريال ( ١‏ ريال = ۳۸ء٠‏ دولار مثلا ) فإن هذا يعنى ان 

تكلفة البضاعه المباعه سوف تترجم باستخدام سعر الصرف التاريخى ( ١‏ ريال = ٠.٤١‏ 

دولار ) الذى هو اعلى من السعر الجارى ( ١‏ ريال = ۸ء٠‏ دولار ) المستخدم فى ترجمه 


٤‏ الحاسبة والراجعة الترلية 


ار کا 
CIS ASIL eae TE e‏ 
Nai‏ - تكلفة المبيعات ( ٠٠٠٠٠٠٠‏ × ١٤ء٠‏ دولار ) 
As‏ ل 


أما أذا تم ترجمة تكلفة البضاعه المباعه بسعر الصرف الجارى فإن مجمل الربح سوف 
یکون ٤۱١۸۰۰‏ دولار ( ۱۳۹۰۸۰۰ - ٩۵۰۰۰۰‏ ) 
تقوم هذه الطريقة على أساس ترجمة الاصول والالتزامات والمصروفات والايرادات 
بطريقة تحافظ على اسس القياس التى كانت متبعه فى اعداد القوائم الماليه الاجنبيه » أى 
أن عمليه عمله الترجمة تغير وحده القياس النقدى دون أن تغير ساس القياس . 
وطبقاً لهذه الطريقة يتم ترجمة القوائم الماليه الاجنبيه كما يلى : - 
-١‏ الاصول والالتزامات التى تظهر الميزانية بالاسعار الجاريه ( مثل النقدية , أوراق 
القبض , أوراق الدفع ) تترجم بسعر الصرف الجارى فى تاريخ اعداد الميزانيه. 
۲- الاصول والالتزامات التى تسجل على اساس القيمة الاستبداليه او القيمه المنتظر 
تحقيقها مستقبلا يتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف الجارى فى تاريخ 
الميزانيه »> ومثال ذلك البضاعه والمدينين والاستثمارات قصيره الأجل . 
۳- الاصول والالتزامات التى يتم تقويمها على ساس تاريخى (التكلفة التاريخية) 
يتم ترجمتها الى العمله المحليه باستخدام سعر الصرف الذى كان سادا فى 
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-٤‏ الايرادات والمصروفات يجب أن تترجم باستخدام أسعار الصرف السائده وقت 
حدوث العمليه ( سعر الصرف الجارى وقت وقوع كل عمليه ) . وحيث ان 
الترجمه المنفصله لكل عمليه من عمليات الايرادات والمصروفات تعد اجراء غير 
عملى » فإنه يمكن الوصول الى النتيجة المطلوبه باستخدام متوسط سعر 
الصرف خلال المده المحاسبيه التى تعد عنها القوائم الماليه » فيما عدا العمليات 
المرتبطه مباشره ببنود الميزانيه فتجرى ترجمتها طبقاً لاسعار الصرف 
المستخدمه فى ترجمة البنود المتعلقة بها . 

ف اراح وخا القر هة تير ساره هن اسر توي تخل الفارة 
لحاس الى و فها عر السرف 

فق آم يزات ف الطريقة ما بى + 

-١‏ آنها تحافظ على أساس قياس البنود فى القوائم الماليه الاجنبيه 

اد شير الروك فن أ قار مغر السرف اللات للرة كل عتمي مقا اشاس 
المستخدم فى قياسه 

-٣‏ طال ما ان غرض القوائم الماليه المىحدة هو تقديم نتائج الاعمال للشركة القابضة 
والشركات التابعه كما لو كانت وحده إقتصاديه واحده فإن المبادىء المحاسبيه 
للشركة القابضه يجب ان تطبق على كل الوحدات التابعه » فمثلا اذا تم تقويم 
الآلات فى الشركه القابضه على أساس التكلفة التاريخية فإن هذا الاصل يجب 
ان يظهر أيضا فى ميزانيه الشركة التابعه بالتكلفة التاريخية ويترجم باستخدام 
سعر الصرف التاريخى . 

والجدول التالى يوضع مسر الضرف الراجب استخدامه فى ترجمة عاضر الأصضول 


والالتزامات فى القوائم الماليه الاجنبيه طبقاً للطريقة الزمنيه . 


۹٦ 
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غفاضر ليزائية وحساب الدخل 


النقديه 

اشارا ت اة 
ا 
اشح واوان الفكن 
احتياطى الديون المعدومة 
مخزون سلعى - بالتكلفة 
مخزون سلعی - بالسوق 
مصروفات مدفوعه مقدما 
الأضزل الاك 

IE EE 

اصول غير ملموسه ( شهره » براءه اختراع .. الخ ) 


الان اة الاق 
الالتزامات طويله الاجل 
راس ال مال 

اا ا 
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ا ی ها و وا د 

اك هذه انرا تي الى ترجه القر اف الاه اللخ كار كات ةة 
الفركات الاد فن حك قى درك الفركة الاك وات ل ااك 
الاك :وكا كارخى م الفاق الإفضاي:. 

۲ ۲- إن تحميل حساب الدخل للفتره بجميع أرباح وخسائر الترجمه ( محققه وغير 
محققه ) قد يؤدى الى تقلبات كبيره فى رقم الربح » ليس بسبب أنشطه الوحدات 
الأجنبيه » ولكن بدرجة كبيره بسبب تقلبات أسعار الصرف 
- استخدام أسعار صرف مختلفة لترجمه القوائم الماليه يؤدى الى تشويه العلاقات 

( المؤشرات والنسب الماليه ) بين عناصر الايرادات والمصروفات والاصول 
زالت رامات قى القراك الال الأحقة : 

١‏ تن ت اتر ري عله فا ١‏ كن ا ار الا اا 
لتغير سعر الصرف . فعند انخفاض سعر الصرف تتحقق أرباح نتيجة ترجمه 
الاعات اسار الف الارن ا اك رو الا ا ك ا 
الضرف اا ركه ا ارقف را لکن بذ كه أرقا ع سر الع كه 
تتحقق خسائر ترجمه 

-٠٥‏ تطبيق هذه الطريقة قد يؤدى فى بعض الاحيان الى تحويل الارباح الظاهره فى 
ات ا ا ا کا را ا ا 
انخفاض سعر صرف العمله الاجنبيه يتم ترجمة مصروف الاهلاك باستخدام 
مر ال ا اا با ق ج اتی عاف ا ا 
ا ال الاه ر ا ا ر آل اق اا 


أو ا آل کا ف ا الل ا : 
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۷ - طريقة سعر الصرف الجارى 


بسبب الانتقادات العديده التى وجهت الى طرق الترجمة التى تستخدم أسعار صرف 
متعدده فقد ظهرت طريقة سعر الصرف الجارى » والتى تعتمد على استخدام سعر صرف 
واحد للترجمة وهو السعر السائد فی تاریخ اعداد القوائم الماليه الاجنبيه ( سعر الاقفال فى 
تاريخ الميزانيه ) . وطبقاً لهذه الطريقة تتم الترجمة كما يلى : - 

-١‏ تترجم كل الاصول والالتزامات فى الميزانيه باستخدام سعر الصرف الجارى فى 
تاريخ اعداد الميزانيه . 

- التحويلات النقديه من الشركة التابعه الى الشركة القابضه تترجم بسعر الصرف 
السائد فى تاريخ هذه التحويلات . 

-٣‏ تترجم عناصر الايرادات والمصروفات على ساس متوسط سعر الصرف السائد 
خلال الفتره أو بالمعدل الجارى . 

-٤‏ أرباح وخسائر الترجمه لا تدخل فى حساب الارباح والخسائر للفتره ولكن يفتع 
لها حساب مستقل يظهر رصيده ضمن حقوق الملكية فى قائمة المركز المالى . 

إلا أن هذه الطريقة يشوبها أيضاً بعض الانتقادات » والانتقاد الرئيسى يتعلق بترجمه 
العناصر التى تقوم على اساس التكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف الجارى . ففى 
هذه الحاله نحصل على رقم ا يمكن تفسيره › لا يعبر عن التكلفة التاريخية للاصل بعمله 
الشركة القابضه ولا عن القيمة الجاريه » وهذا الرقم لا يعنى شىء سوى حاصل ضرب 
رقمين لا علاقه بينهما ويتضح هذا من الامثله التاليه : - 

-١‏ ترجمه الاصول الثابته بالمعدل الجارى قد تؤدى الى تخفيض قيم هذه الاصول 
عند انخفاض قيمة العمله الاجنبيه » والعكس عند ارتفاعها » مما يؤدى الى 
تذبذب قيمة هذه الاصول ليس بسبب تغير قيمتها ولكن بسبب تقلب اسعار 
الصرف . 
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فمثلا اذا اشترت شركة مصريه تابعه لشركة أمريكية أحد الأصول الثابته بمبلغ 
۰ جنیه مصری عندما کان سعر الصرف ۱ دولار = ۲ جنيه » ولكن فى تاريخ 
اعداد القوائم الماليه كان سعر الصرف ١‏ دولار = ٤‏ جنيه فإن ترجمه قيمة الاصل بناء 
على سعر الصرف التاريخى سوف تؤدى الى ظهوره فى القوائم الماليه المترجمه بمبلغ 
۰۰ دولار ( ٦۰۰۰۰۰‏ * ۲ ) أما اذا ترجم باستخدام سعر الصرف الجارى فإنه 
سیظهر بمبلغ ٠٥۰۰۰۰‏ دولار ( ٤ + ٦۰۰۰۰۰‏ ) » اى ان هذا الاصل يتعرض لانخفقاض 
كبير فى قيمتة ليس بسبب انخفاض قدرته الانتاجيه ولكن بسبب تغير سعر الصرف . 

۲- بالنسبه لبعض الاصول المتداوله والتى يتم تقويمها بالتكلفة التاريخية ( مثلا 
قارات ليرو جل قان استخام سر الشرف الجاري فف الترجهة 9 يوع 
القيمة السوقيه لهذه الاصول » فمثلا » اشترت شركة عراقية تابعه لشركة مصريه قابضه 
آوراق ماليه كإستثمار قصير الاجل عندما كان سعر الصرف ١‏ دينار = ۷ جنيه مصرى › 
وكان الاستثمار يظهر فى قوائم الشركة الماليه العراقيه بالتكلفة . وفى تاريخ اعداد 
القوائم الماليه للشركة العراقيه كان سعر الصرف ١‏ دينار = ۸ جنيه » وكانت القيمة 
السوقيه لهذا الاستثمار ٠٠٠٠٠١‏ دينار . ان ترجمة هذا الاستثمار بسعر الصرف الجارى 
نظهره بع > جفه ( ١+‏ دكار »۸ )هدا ¥ يمل النكفة التارحهة نالمدة 
وهى ۷٠٠٠٠١‏ جنيه ( ٠٠١٠٠٠١‏ × ۷ ) ولا القيمة السوقية بالجنيه المصرى وهى ٠٠٠٠٠٠١‏ 
4 .ای ان اكام معو العر ف الارن ف ر ا لرل الاو ای 
تظهر بالتكلفة التاريخيه يؤدى الى أرقام غير سليمة . 

وبالرغم من هذه الانتقادات فلقد حظيت طريقة المعدل الجارى بكثير من التأييد طا تتمتع 


به من مزايا » من ابرزها : - 
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أت تمتا هذ الطرنقة نالمناطة والسهزلة قى التطيق تظرا لاغتفادها لى مغن 
واحد هو سعر الصرف الجارى . 

إت شه الطرة ترق تيجو الإتفطة المحفة التانه فى مط افتضادى 
مختلف عن محيط الشركة القابضه وبأن العمليات الاجنبيه تتم بعمله آخرى 
مختلفه ويالتالى فإن هذه الطريقة تحافظ على العلاقات والنسب الماليه التى تظهر 
فى القوائم الماليه الاجنبيه وذلك بإستخدام سعر صرف واحد . فمثلا نسبه 
صافى الربح الى المبيعات فى القوائم الماليه الاجنبيه نادرا ما تكون هى نفسها 
بعد الترجمه الى عمله الشركة القابضه فى ضوء طرق الترجمه الاخرى بسبب 
استخدام عده اسغار صرف آما فى طرق سغر الصرف الجارى قان هذه 
النسبه سوف تبقى بدون تغير بعد الترجمه . 

۳- هذه الطريقة تحقق نتائج تتفق مع الحقائق الاقتصاديه فهى تؤدى الى تحقيق 
ارباح ترجمه عند إرتفاع سعر الصرف للعمله الاجنبيه وخسائر ترجمه عند 


اتخ اض فر السرف: 
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الخلاصه 


الجدول التالى يوضح ملخص الطرق المختلفة لترجمه عناصر الميزانيه وفقا لطرق 


المدينون وأوراق القبض 

المخزون - بسعر السوق 
المخزون - بالتكلفة 

ا که 
- بسعر السوق 


= 


الاصول الثابته 


الدائنون وأوراق الدفع 


التزانات غو الأخل 


حقوق المساهمين 


ا ا لمحاسبة والمراجعة الدولية 


معالجة رياح وخسائر الترجمه وفقا 


اة الخ اله 


المتداوله/ غير 


طريقة العناصر 


النقديه/غير النقديه 


تهر من دحل القترء الى تفر بها ر الصرف 


لا تظهر فى حساب الارباح والخسائر ولكن تظهر في حساب 
فل شد کو )ا 
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۷ مثال عام 


فا ي فا رك اهال وة الدخل ارك ارركه اه هرك فا 
مصریه . وقد کان سعر الصرف التاریخی هو ۱ دینار = ۲ جنيه » وتظهر 
اقام ف الي ا اا او موف الس اكا تر اللي هه 
ترجمتها بسعر الصرف التاريخى وفى الاعمدة التاليه تظهر الترجمه وفقا لطرق 
القرة | لكف وراك قى عالت ارقعاع ها الان وانتقاكى فة انان 
بالنسبه للجنيه ا لملصرى . 

فى حاله ارتفاع قيمة الدينار الاردنى بالنسبه للجنيه الملصرى » حيث كان سعر 
اهارق قا ااا 0 غ ا ا و ف 
مصری وکان متوسط سعر الصرف خلال الفتره ١‏ دینار = ۲١۲‏ جنيه فإن 


القوائم الماليه للشركة الاردنيه التابعه تظهر كما يلى : - 
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قائمة المركز المالى للشركة الاردنيه التابعه 


الالتزامات وحقوق الملكة 
التزامات قصيره الاجل 

التزامات طويله الاجل 
حقوق المساهمين 
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قائمة الدخل الشركة الأردتته التامعة 


سعر الصرف ١‏ دینار = ٠۰١‏ جنيه 


مبیعات 
يطرح : تكلفة المبيعات 
الاهلاك 


مصروفات اخری 


الربح قبل الضرائب 
مخضضص الضرائث 


ربح (خساره) الترجمه - 


اشا ١‏ قي حالة اتخقاكن سر الدار الأردقى بالئنية لته الضري » حية كان شعو 


دينار = ٠٠۹‏ جنيه » فإن القوائم الماليه للشركة الاردنيه التابعه تظهر كما يلى 
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قائمة المركز المالى للشركة الاردنيه التابعه 


الالتزامات وحقوق الملكة 
التزامات قصيره الاجل 

التزامات طويله الاجل 
حقوق المساهمين 


اجمالی 


صافى الاصول المعرضه 
صرف الارن 
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قامة الذخل الشركة القا به الإردةة 


سعر الصرف ١‏ دینار = ۲١۷‏ جنه 


مبیعات 
یطرح : تكلفة المبيعات 
الاهلاك 


مصروفات اخری 


ازل ارا 
- مخصص الضرائب 
ربح (خساره) الترجمه - 


: تمت ترجمه القوائم الماليه للشركة الاردنيه التابعه كما يلى‎ -١ 
أ = قائمة المركن المالى‎ 
لا يتم ترجمه حقوق المساهمين » ولكن تستخرج كمتمم حسابى‎ × 
تمت ترجمه المخزون فى الطريقه الزمنيه باستخدام سعر الصرف الجارى‎ × 
حيث انه تم تقويمة بسعر السوق‎ 
: تحسب أرباح وخسائر الترجمه فى قائمة المركز المالى كما يلى‎ × 
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و و اا دد اا و ا کی 
قا الل 

- تمت ترجمه تكلفة المبيعات طبقاً لسعر الصرف المستخدم فى ترجمه المخزون بقائمة 
مركز المالى فى كل طريقة ( استخدم السعر التاريخى فى طريقة البنود النقديه 
وأستخدم السعر الجارى فى الطرق الأخرى ) 

- تمت ترجمه مصروف الاستهلاك طبقاً لسعر الصرف المستخدم فى ترجمة الاصول 
الثابثة ( سعر الخبرف الجارى قى طربقه السغر الجارى » وسغر الصرف التاريخى 
فى الطرق الاخرى ) 

- تمت ترجمه باقى عناصر قائمة الدخل بمتوسط سعر الصرف المحسوب للفتره . 

۲- يتحدد ربح أو خساره الترجمه على مبلغ صافى الاصول ( أو الالتزامات ) المعرض 
لقيو سعر اسه ٠‏ فا كان مضع الأصول الخرخى عفر الشير في مر 
الصرف برهن مجوع القن | لخرغى لشن الكطر قاد ووه ساف اول 
معرض للخطر وهذا يؤدى الى ربح ترجمه عند ارتفاع سعر الصرف وخساره ترجمه 
ع تقاف مر الرت: واا كي حع اا كان تع الال اا 
لخطر التغير فى سعر الصرق . أقل من مجموع الالتزامات المعرض لنفس الخطر . 

ویمکن حساب ربح ( او خساره ) الترجمه کما یلی : - 

| فاقي الاضول ( آر الفضي )افر للخطر ٭ ( سر الصرف الجاي “سح 

الصرف التاريخى ) ] 
أ دق طرق العتاضن الت اة = غر الكاراة 
ضاف الأصول المحركن لغظر اتر فى سعر الضرف هى ضافى ا لإضصول التاولة : 


ای o‏ دینار 
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ب - فى طريقة العناصر النقديه - غير النقديه 
ساق الال الك في اا ف مد الحرف و اق ا ك ف 
( ۱۲۰۰۰ دینار ) » ای آنه صافی خصوم . 
ج - فى الطريقة الزمنيه 
رماغ ضقي الإهرل الو الخو ى لاصو الت اقرح سر الغرف 
الجارى وتكون معرضه لخطر التغير فى سعر الصرف آكثر من غيرها » وفى هذا المثال » 
فإن المخزون يظهر بسعر السوق » ويترجم بالسعر الجارى » ويناء على ذلك يكون صافى 
ا ا یو ا ر 
د- فى طريقة سعر الصرف الجارى . 
ضاقي الأخرل المرح هة ل ل القن من اا اک ل عا ا ا 
TT‏ 
۳- تختلف نتائج تطبيق الطرق المختلفة للترجمه بدرجة كبيره نتيجة لإختلاف صافى 
الإصرل الورك لفل الت قىم الضرف: 
ففى حاله إرتفاع سعر الصرف تتراوح نتائج الترجمة بين ۷٠٠١‏ جنيه أرباح ترجمة 
و۰۰۰٠‏ جنیه خساره ترجمه . 
وفى حاله انخفاض سعر الصرف تتراوح نتائج الترجمة بين ٠٤٠١‏ جنيه أرباح 
ترجمة و۲۰۰۰ جنیه خساره ترجمه 
-٤‏ نتائج كل من طريقة العناصر النقديه / غير النقديه و الطريقه الزمنيه لا تتفق مع 
الان ا افاي هة ا فاع س اتسر ى فاو شار ها 
كما ينتج عنها آرباح صافيه بالجنيه الملصرى تقل عن الارباح المحققه قبل تغير سعر 


الصرف » وعند انخفاض سعر الصرف تحقق هذه الطرق أرباح ترجمه » كما ينتج 


11۰ 
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عنها أرباح صافيه بالجنيه المصرى تزيد عن الارباح المحققه قبل تغير سعر الصرف 
-٥‏ نتائج كل من طريقة العناصر المتداوله / غير المتداوله وطريقة سعر الصرف الجارى 
تتفق مع الحقائق الاقتصاديه . ففى حاله ارتفاع سعر الصرف تحققان ربح ترجمه 
وزياده فى الارياح الصافيه » وعند انخفاض سعر الصرف تحقق هذه الطرق خساره 
ترجمة ونقص فى الارباح الصافيه بالجنيه الملصرى 
- طريقة المعدل الجارى هى أكثر طرق الترجمة توضيحا لآثار تغير سعر الصرف على 
عناصر القوائم الماليه الاجنبيه » كما أنها تحافظ على النسب والعلاقات الماليه التى 


کانت فی هذه القوائم قبل ترجمتها . 
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۷ : معالجة رياح وخسائر الترجمه : 


تنش أرباح وخسائر الترجمة نتيجة استخدام عده معدلات لترجمه القوائم الماليه 
الاك دا د هى كل مئ لري الاه الهاو ر غر الاوك وىة التاهب 
النقديه / غير النقديه . اما فى طريقة سعر الصرف الجارى فتنشاً فروق الترجمة من : - 
× ترجمة صافى الاستثمار فى نهايه الفتره فى الشركة الاجنبيه بسعرالصرف 
الجارى والذى يختلف عن السعر الجارى الذى استخدم فى نهايه الفترات 
ا 
× ترجمة عناصر قائمة الدخل باستخدام سعر صرف متوسط بينما تجرى ترجمه 
قار اليا اقا مر الصرف الكارى .رفاك اف ها تة 
بمعالجه أرباح وخسائر الترجمة . وتتراوح طرق المعالجة بين الاعتراف الكامل 
بهذه الفروق ضمن الدخل الدورى وتأجيل الاعتراف بهذه الارباح والخسائر أو 
عدم الاعتراف بها نهائيا . وفيما يلى بيان لأهم طرق معالجة آرباح وخسائر 
ترجمة القوائم الماليه الاجنبيه . 
أ الاعتراف بأريباح وخسائر الترجمه 
يرى أنصار هذا الرآى أن أرباح وخسائر الترجمه يجب ان تدخل ضمن دخل الفتره 
التى تغير فيها سعر الصرف و وذلك للاسباب الآتيه . 
اك ان اة اسار الرف انر وف ك ها م وه التر ات ق اسار 
العملات الاجنبيه تعتبر من الاحداث الهامه والموضوعيه والتى تستخدم كأساس 
ال ال 
أت شمو الفخل الق امل بطب أن تفص انهاه مق عاضر الكل عن اياداة 


ضرفا اققا العاني مالإقافة الى كل التاصر هر العاتة وهن 
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المتكرره والتى لا تتعلق بالنشاط العادى للمنشاه . ومن ثم »> يجب ان تشمل 
ع ا ا کا 
-٣‏ ان ارباح وخسائر الترجمه تعتبر أمر طبيعى بالنسبه للشركات القابضة التى 
لها فروع فى دول أخرى » حيث ان هذه الوحدات الاجنبيه التابعه تعتبر جزء من 
النشاط العادى ومن ثم فلا يجب النظر الى نتائج الترجمه على آنها بنود غير 
عاديه . ويتبع هذه الطريقة مؤيدى طريقة البنود النقديه / غير النقديه فى 
ترجمة القوائم الالية الاجنبيه 
ا ا ف ا ا اا خی اا ان اا اف 
تتغير كثيرا وبدرجة كبيره » يحتاج الى التنبؤء باتجاهات أسعار الصرف وهذه 
عمليه صعبه وغير دقيقة فى الواقع العملى . 
أن هذه الشريقة تى ليها النتقادات االتاليه + - 
-١‏ ان ارباح وخسائر الترجمة هى بنود محققه ولا يجب ان تؤثر على تحديد دخل 
الفتره المحاسبيه 
۲- ان الاعتراف الفورى بأرباح وخسائر الترجمة فى حساب دخل الفتره يؤدى الى 
تذبذب مقدار الربح المحسوب من فتره لآخرى نتيجة التغيرات المستمره فى أسعار 
الضنرف : 
اف ا ق 
ا ا ع فر مر الح ف ی ا خما رھت ف ف 
العام ويتحمل بها حساب الدخل للفتره المحاسبيه . آما بالنسبه لمكاسب الترجمه فإنها 


تؤجل وتوضع فى قائمة المركز المالى فى جانب الخصوم على أنها أرباح مؤجله أو احتياطى 


فر ااك و وقي اواد اة ا ف عا ها کل ار على مات 
فروق العمله » فإذا زادت الخسائر عن رصيد الحساب فإنها تحمل على حساب الارباح 
والخسائر للعام الحالى » ويتبع هذه الطريقة مؤيدى طريقة العناصر المتداوله / غير 
المتداوله.. 

| ب عى د ا ن ا اف او کر ااه ر ا راع 
يعنى عدم الاعتراف بحدوث التغير فى أسعار صرف العملات الاجنبيه » ويالتالى يؤدى الى 
طاق هه اق م اق ها ا أا قادن اا کا ا 
من فتره لاخرى يفترض ان أرباح وخسائر الترجمة هى عناصر غير دوريه ومن المتوقع ان 
قق خلال ا لحل الكريل» ولكق هذا ا لاقة شى غير كسح لن طسة فاط مد الات 
يؤدی الى حدوث ارباح وخسائر ترجمه بصفه دوریه . 

ج إعتبار ارباح وخسائر الترجمة أحد عناصر حقوق ال لكيه . 

بناء على هذه الطريقة يتم معالجة فروق سعر الصرف الناتجة عن ترجمة القوائم الماليه 

بوضعها فى حساب منفصل ضمن حقوق ال لكيه على ان يتجمع فى هذا الحساب كل 

الال الى ها مستبا من ترج الراك الال بج ملفا ئى . تخل هة 

الال ن عار ع نالعال ا ا م فا0ا ف اب ا 

تعتبر أرباح وخسائر مؤجله . وعندما يتحقق هذا الربح أو الخساره عن طريق تصفيه 
الامتقفار قى القر فاه اة قان ما مخض هذا اسار ف قروق اسار 
الصرف المجمعه يجب إزالته من الحساب الخاص ضمن حقوق اللكيه واعتباره مكسب أو 
کوان ن ال ا ا ال ا اا 

ان هذه الطريقة تعتبر من أكثر الطرق ملائمة لمعالجة ارباح وخسائر الترجمه للاسباب 


التالىه : - 
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-١‏ ارباح وخسائر الترجمه هى نتيجة لعمليه الترجمه وليس لها تأثير على التدفقات 
النقديه . 

۲- أرباح وخسائر الترجمه تعتبر جزء غير محقق من الدخل الشامل ولذلك لا يجب أن 
تدخل ضمن حساب صافى الدخل المحقق والذى يعاد استثماره داخل الشركة 
التابغه أو يحول الى الشركة القابضه »ومن ثم يجب ان تظهر قروق الترجمة بشكل 
مستقل عن قائمة الدخل . 
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۷ ملخص 
-١‏ ترجمه العمله الاجنبيه هو « التعبير بواسطة العمله المحليه عن مبالغ أو عمليات تم 
قیاسها بواسطه عمله اجنبیه » 
-٣‏ أهداف ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه تشمل : - 
أ - اعداد القوائم الماليه الموحده للشركة القابضه 
ب - تقييم الاداء فى الشركات التابعه 
ج - توفير المعلومات اللازمه لاتخاذ القرارات 
-٣‏ يوجد ٤‏ طرق لترجمه القوائم الماليه الاجنبيه 
أ- طريقة البنود المتداوله والبنود غير المتداوله . 
فى هذه الطريقة يتم ترجمه العناصر المتداوله طبقاً معدل الصرف الجارى 
أما العناصر غير المتداوله تترجم طبقاً لسعر الصرف التاريخى . 
ب- طريقة العناصر النقديه والعناصر غير النقديه 
فى هذه الطريقة يتم ترجمه عناصر الاصول والالتزامات النقديه باستخدام 
سعر الصرف الجارى » أما عناصر الاصول والالتزامات غير النقديه فتترجم 
طبقاً لسعر الصرف التاريخى 
ج - الطريقة الزمنيه 
طبقاً لهذاه الطريقة » فإن عناصر الاصول والالتزامات التى تظهر فى 
الميزانيه بالاسعار الجاريه تترجم على اساس سعر الصرف الجارى فى 
تاريخ الميزانيه » أما الاصول والالتزامات التى تظهر بقيمتها التاريخية فيتم 
ترجمتها طبقاً لسعر الصرف التاريخى والذى كان سائدا وقت الحصول على 
الاصل أو الالتزام . أما عناصر الايرادات والمصروفات فتترجم طبقاً لسعر 
الصرف الجارى وقت حدوث العمليه . 
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د- طريقة سعر الصرف الجارى 
يتم ترجمه جميع الاصول والالتزامات طبقاً لسعر الصرف الجارى فى تاريخ 
اعداد الميزانيه . أما المصروفات والايرادات فيتم ترجمتها طبقاً متوسط سعر 
الصرف السائد خلال الفتره المحاسبيه أو بالمعدل الجارى 
-٤‏ يوجد أكثر من طريقة لمعالجة الارباح والخسائر الناتجة عن ترجمه القوائم الماليه 


الاجنبيه 


- الاعتراف بإرباح وخسائر الترجمه فى نفس الفتره المحاسبيه التى تم فيها 
حساب هذه الارباح والخسائر 

ب- الاعتراف بالخسائر فقط التى تنتج عن عمليه الترجمه وتحميلها لحساب 
الارباح والخسائر فى نفس الفتره آما أرباح الترجمه فتعتبر أرباح مؤجلة 
کا ات او مات ف ااافه: 

ح- اعتبار أرباح وخسائر الترجمة أحد عناصر حقوق اللكيه وبذلك تظهر فقط 
الميزانيه . 
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-١‏ ما هو المقصود بترجمه القواتم الماليه الاجنبيه ؟ 

د ا اهات رجه الات الات ال 

-٣‏ ما هى عيوب ومزايا طريقة البنود المتداوله والبنود غير المتداوله فى ترجمة القوائم 
الماليه الاجنبيه ؟ 

اد اقرح طوقة الختا لتقد وغير.القدذه: 
بالنسبه لترجمه القوائم الماليه . 

-٠٥‏ قارن بين كل من طريقة سعر الصرف الجارى والطريقة الزمنيه فى ترجمه القوائم 
الماليه الاجنبيه . 

ماه القرد الخفة لاه أناع رفسا ترك القرات الاه ابه :ما 
هى الخصائص المميزه لكل طريقة ؟ 

۷ شركة بريطانيه ( تابعه لاحدى الشركات الامريكية ) تمتلك مخزون سلعى تكلفته 
التاريخيه ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى وكان سعر السوق لنفس هذا المخزون ٠٠٠١‏ جنيه 
ا ف اغات أو ج الف الى اما ا تى د واا ا 
ركا اسر آنا سر الضرف العا حك اداد اق اة قن 5٠‏ وول 
ی ا ی ال ال ن ر ا الا اا 
کا الو ااه فی 

أا لسن > 
بداو ارک :؟ 

۸- تمتلك إحدى الشركات السعودية ( التابعه لشركة أمريكية ) أصول ثابته تكلفتها 
الفا س ال موي هة اص ك راو قي 2 
۰ ,» عندما کان الدولار = ۲ ريال سعودی . ولا یوجد قیمه تخریدیه لهذه 
الاصول ويقدر العمر الانتاجى لهذه الاصول ب خمس سنوات على ساس طريقة 
القسط الثابت للدستهلاك . اما النصق الآخر من الاصول ففد تم شرا فى /۷/١‏ 


1۱۸ 
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۲ عندما کان سعر الصرف للدولار = ۲۰١‏ ريال سعودی . أیضا لا یوجد قیمه 
تخريديه لهذه الاصول ويقدر العمر الانتاجى لها بعشر سنوات وتستخدم طريقة 
القع كاه للهاك 
ااخست كار السا الك ان ف ۱02078 عا کن سو 
E Joes a‏ 

-٩‏ تمتلك احدى الشركات المصريه شركة تابعه فى دوله السودان و تريد ترجمه 
قواتا الماليه لى الله اللصرمة حتى بيكن أعداة القراتة الالء فاةا كانت 
ارا ا اه کا ا ت 

الميزانيه 


۱۹۹٤/۱۲/۳۱ فی‎ 


مدینین 

مخزون سلعی 

اصول ثابته ( صافی ) 
أجمالى الأصول 


آلإلترّامات وحقوق اللكة 


خصوم متداوله 

خصوم طویله الاجل اسهم عادیه 
اسهم عادیه 

ارباح محتجزه 

اجمالی 


كاف فا الدخل وا لاع تیه کا ا س وه 
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قائمة الدخل والارياح المحتجزه 
عن الفتره الماليه المنتهيه فى 

7/11 
المبيعات 
- تكلفة البضاعه لباعه 
مجمل الربح 
یطرح منه 
٠‏ مصروف الاستهلاك 


NOE‏ مصروفات اخری 


ضاقی الدخل قل الضرائب 
الضريبه على الدخل 

ضباق الدخل 

يضاف اليه 
SAAT‏ 


رید الآرباح الجر هقی ۱۹۹٤/۱٩7۳١‏ 
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واليك البيانات الاضافيه التاليه : - 
-١‏ اسعار الصرف 

* فی ۹٤/۱۲/۳۱‏ ۱ جنیه مصری = ٠١‏ جنیه سودانی 

* المعدل التاريخى عند شراء الاصول الثابته » وعند حدوث الالتزام طويل الاجل والحصول 
على راس ال مال کان ۱ جنیه مصری = ٠۰۷١‏ جنیه سوادانی 

* متوسط سعر الصرف خلال ۱۹۹٤‏ ۱ جنیه مصری = ٠۰٠۰‏ جنیه سودانی 

* سعر الصرف فی ۱۹۹٤/٥/۳۱‏ ۱ جنیه مصری = ٠۰٠١‏ ج سودانی 

* سعر الصرف فی ۱۹۹٤/۹/۳۰‏ ۱ جنیه مصری = ٠۰٠٥١‏ ج سودانی 

* سعر الصرف فى ۱۹۹٤/١/١‏ ( المخزون أول المده ) ١‏ جنيه مصرى = ١۷٠ج‏ 
سودانی 


ر الضصرف فى ۹0477 (اللخزون او آ6 | خا ری = ١6ا‏ ورات 


۲- الايرادات والمصروقات ومشتريات المخزون السلعى والضرائب حدثت بمعدل 
ماو اال اأ:: 
کک تم وزيم تضيف الارياح فى ١ه‏ والتضف الاخ فى ٠١۹/7٤۹۹م‏ 
کاو رکف آ اغ ا ق 0 ھی ا جه مر 
فد کان رصت الخرن ااسلی کے 0۹٤‏ ایس ده خا وای 
TT‏ 
-١‏ ترجم القوائم الماليه طبقاً لطريقة البنود المتداوله والبنود غير المتداوله 


۲- ترجم القوائم الماليه طبقاً للطريقة الزمنيه . 
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الوحده الثامنه 
أسعار التحويلات الدوليه 


International Transfer Pricing 


تيدف فة الوكة ألى ماف الخوامل التي تور فى تحديد أسغار ابات 
والخدمات التى يتم تبادلها بين الشركات الفرعيه التى تقع فى دول مختلفة وتخضع لاداره 
واحده 


أيضاً يتم عرض الطرق المختلفة المستخدمة فى تسعير هذه التحويلات 


۸۸ العوامل التى تؤثر فى تحديد اسعار التحويل الدوليه 
۸ الطرق المستخدمه لتحديد اسعار التحويل 
۸ ملخص 


۸ استله 
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۸ مقدمه 


إن الاداره السليمه للعمليات التى تتم بين الشركة القابضه وشركاتها التابعه التى 
تقع فى دول اجنبيه » وبين الشركات التابعه بعضها البعض » تتطلب التعامل مع كثير من 
العوامل والاعتبارات البيئيه المختلفة . 

ومن بين الاساليب المتبعه للتعامل مع هذه العوامل » فإن طرق تسعير السلع 
والخدمات التى تنتقل داخل الوحدات المختلفة التى تتكون منها المجموعه هى أكثر هذه 
الاساليب مرونه وأكثرها عرضه للجدال والمناقشة . وتتضح ابعاد المشكله عندما ندرك أن 
تسعير التحويلات (ا) يتم على المستوى الدولى بشكل أكثر نسبيا مما يحدث على المستوى 
المحلى » )١(‏ يتأثر بعدد من العوامل أكثر مما تتأثر به التحويلات داخل أقسام المنشأه › 
(۳) تختلف من شركة لاخرى » ومن صناعه لأخرى » ومن دوله لأخرى و )٤(‏ لا يوجد لها 


کل مال اء تظودا أو علا (6) و ق العااقات مهاف د والاقتهاد 


والسداسها بت اول ,قى فا الجر موف كاف العامل الكاحة كك تسج 
التحرداة جلي لفن الدرلن : 
۸ - العوامل المؤثره فى تحديد أسعار التحويل الدوليه 


إن مشكله تسعير التحويلات بين الشركات التابعه لبعضها البعض هو موضوع 
حديث النشأه ظهر مع إنتشار مبداً اللامركزيه فى إداره الشركات الكبرى فى بدايه القرن 
الحالى . فقد تم تقسي الشركات الضناعيه الكبزى الى عده مراكز ربحيه مستقلة اتش جيع 
وزياده الانتاجيه . وفى ظل هذا الاستقلال ظهرت الحاجة الى وجود نظام لتسعير المنتجات 
والخدمات التى تنتقل بين مراكز الربحيه فى الشركة أو المنشاه الكبرى. هذا النظام يجب 


أن يساعد فى تحقيق الاهداف التاليه : - 


المحاسبة والمراجعة الدولية 0 


أك العمل على وزيم الموارة دأخل المفشاة التوزيم الامثل : 
- توفير الحافز لمديرى الوحدات الفرعيه لاداره مراكز الربحيه الخاضعه لهم بأكبر 
كفايه ممكنه وتحقيق صالح المنشأه ككل . 
۳- ان يكون اداه للرقابه وتقييم الأداء فى الوحدات الفرعيه . 
وغتسا تتم عمال انشا الى السترى الدولى فان ا مشكه تنص كر شا : 
آولا > من المعتاد بالنسبه للشركات الدوليه ان ينتقل جزء كبير من انتاجها بين الشركات 
التابعه /٤٤0(‏ من حجم التجاره الدوليه يمثل سلع وخدمات يتم تبادلها بين الشركات التابعه 
لاداره واحده ) . أيضا » فإن نشاط الشركات الدوليه عبر حدود الدول يعرضها لعديد من 
المؤثرات البيئية التى تخلق أو تمنع بعض فرص زياده أرباح المنشأه وذلك بسبب سياسات 
التسعير الداخلى » ومن ناحيه آخرى » فإن إختلاف الضرائب بين الدول » نظام التعريف 
الجمركيه » المنافسه » معدلات التضخم » قيمة العمله الاجنبيه » القيود المفروضه على انتقال 
العمله » المخاطر السياسيه ومصالح الشركاء فى الوحدات التابعه تعتبر اكثر العوامل التى 
تؤثر فى قرارات تسعير المنتجات المتداوله بين فروع الشركات الكبرى . 
يمكن تعظيم الارباح فى الشركه الدوليه ككل عن طريق تسعير التحويلات من 
البضائع والخدمات بأسعار مرتفعه بالنسبه للوحدات التابعه التى تقع فى دول ترتفع فيها 
معدلات الضريبه على الارباح » حيث ان الاسعار المرتفعه سوف تؤدى الى تخفيض أرباح 
الوحده التابعه ومن ذم تخفيض الضرائب المفروضه على هذه الارباح . 
ويالعكس يمكن تخفيض أسعار التحويلات الى الوحدات التى تقع فى دول تنخفض 


قيا معدلات القريبة ٠:‏ فمتاا ١‏ اذا كانت الشركة التابة (س) تح :5ة وة فن 
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ال ا ا ا اک ا ا کا کاو د و ف خوخ 
- بسعر 1 جنيهات للوحده ووبفرض ان سعر البيع بالجمله فى سوق الشركة (ص) هو ٠١‏ 
جنيه للوحده » فإن الارباح الاجماليه للمجموعه ككل ( بعد استبعاد المبيعات والتكاليف 
SLES Ae a a aN‏ 


مبين فى الجدول التالى : 


E ا‎ = 


هامش الربح 


وفات الد غا 


صافى الدخل قبل الضريبه 
الضريبه غل الدخل ( (Z18 /\1<o‏ 


فاق ال ت ارده 


المحاسبة والمراجعة الدولية 2 


على اتشان س اا د لد 

O E ET 
جنيهات‎ ١ نسبه الضريبه فى موطن الشركة ( ص ) › فإن رفع سعر تحويل المنتج من‎ 1 
جنيه‎ ٠١٠۲٠۷٠١ جنيه للوحدة سوف یؤدی الى زیاده اجمالى الارباح الى‎ ۸٥ للوحده الى‎ 


كما هو بين فى الجدول التالى : - 


اة النشاعة اماه 


هاس الريع 


- مصروفات التشغيل 


(6. e e صافى الدخل قبل الضرائب‎ 
TAV. o ê )/٤18& /٠٠٠١ ( الضريبه على الدخل‎ 


صافى الدخل بعد الضريبه \o\Y.Vo. ٠ \TVV.Vo0۰‏ 
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ومن هذا المثال » يتضح ان رفع سعر تحويل السلعه من الشركة ( س ) الى الشركة 
( هیف ات ال الال قاف الر ف ال ا ف اکل 
الخاضع للضريبه فى الشركة ( ص ) بمقدار ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه . ونتيجة للفروق فى نسبه 
الضريبه بين البلدين بمقدار ٠٠٠٠‏ › فإن اجمالى الضريبه التى تدفعها الشركة القابضة 
فن ا خمالى تاطا قد اتخفكن مقار 4 ۷5 عه( e‏ 700 
ومن ثم إرتفع ربح المجموعة ( بعد الضرائب ) 

وگن فاه اتر اتال( موا ف لات الراب قى الول غالا ا 
کی ای درت ,مفاکل لے كن اه ع أت قزار لتسو اكات ل 
عندما تجد أنها تفقد جزء من ايرادات الضرائب نتيجة للتلاعب بأسعار تحويل المنتجات › 
ل غ كاد بى | راء 2 اة د ارق ف ف انات اة كن 
الباب رقم ٤٨١‏ من قانون الضرائب على أنه :- 

[ فى حاله وجود شركتين أو أكثر تمتلكهما أو تتحكم فيهما ( بطريقة مباشره أو 
غير مباشره ) شركة أو منشأه واحده » فإن الوزير المختص أو من ينوب عنه من حقه اعاده 
توزيع أو تقسيم اجمالى الدخل والمصروفات وما يرتبط بهما من اعفاءات أو مسموحات بين 
ذه اكات وذ اذا كان هذا آل اى التق بى روا ل مجالات تب 
قم اترات ١٠‏ لست او مى آل كان الرت الق لحه اليحات اك :] 

ومن ناحية آخرى › فإن أسعار التحويل التى تهدف الى تخفيض الضرائب على 
فسوی آ لحمو کل غاا ما تى آل تفيل تفا الركاه آلا كله قى الشركة الدولة: 
فا ب فاا الوهاد الف غي اها مرا هه مق او ادات 
اوا NEA E CE E E a‏ 


لكات القابه ومن الف القانضه كل رفاو آل لقال اسان فاته قا 
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لسياسه التسعير الثانيه > سوف تكون آرباح الشركة التابعه ( ص ) أقل من أرباح الشركة 
التابعه الأخرى ( س ) . وبالرغم من هذه النتيجة » فقد تكون الاداره فى الشركة (ص) 
أكثر إنتاجيه وأكثر كفاءه عنها فى الشركة (س) . ان الحكم على احدى الشركات التابعه 
بآنها أفضل أو أسواً من شركه أخرى بناء على النتائج التى تظهرها القوائم الماليه فقط 
يعتبر حكم غير عادل ومن ثم تظهر الحاجة الى آنواع جديده من التقارير المحاسبيه التى 
تستخدم لاغراض الرقابه وتقويم الاداء بالاضافه الى التقارير التى تخدم الاهداف 
الضريببه . 

التعريفة الجمركيه على الواردات أحد العوامل الاخرى التى تؤثر فى تحديد أسعار 
التحويل فى الشركات الدوليه . فالشركات التى تصدر جزء من انتاجها الى شركة آخرى 
تابعه فی دوله تفرض رسوم جمرکيه عاليه على الواردات اليها يمكن أن تعمل على تخفيض 
ما تدفعه من رسوم بواسطه تخفيض اسعار المنتجات التى ترسل الى هذه الدوله › 
وبالعكس . فقد يكون من المفيد للشركة المصدره أن تضع أسعار عاليه للمنتجات التى 
تبيعها الى الشركة التابعه التى تقع فى دوله تفرض رسوم جمركية منخفضه . وفى هذه 
الحاله »> يجب على الشركة الدوليه أن تقارن بين المناقع والاعباء التى سوف تترتب على 
تفاعل كل من الضرائب على الدخل مع الرسوم الجمركية . أولا > سوف يكون على الشركة 
فى هذه الحاله آن تواجه أكثر من جهه من جهات فرض وتحصيل الضرائب » وهما موظفى 
الجمارك فى الدوله المستورده بالاضافه الى مستولى الضريبه على الدخل فى كل من الدوله 
المصدره والدوله المستورده . 

ان دفع رسوم جمركية عاليه » ومن ثم زياده التكاليف فى الشركة التابعه المستورده 


وف يؤدئ الى تخقيض الوب الخاض الضرية غل لفحل وهذا طعا ¥ غه 
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المسئولين عن هذه الضريبه . ومن ناحيه آخرى » فإن الشركة القابضة عليها أن تقارن بين 
العائد الناتج من دفع مبلغ قليل كضريبه على الدخل فى الدوله المستورده وما يقابله من 
سداد مبلغ كبير كضريبه جمركيه بالاضافة الى احتمال دفع مبلغ كبير كضريبه على 
الدخل فى الدوله المصدره » والعكس صحيح . 

قد تعمد الشركة القابضه الى توفير عناصر الانتاج للشركة التابعه عند بدايه 
تأسيسها بأسعار منخفضة » وذلك حتى تستطيع المنافسه فى سوق الدوله الاجنبيه . هذا 
الدعم يمكن الغاءه تدريجيا كلما قوى مركز الوحده التابعه فى السوق . ويالمثل يمكن 
استخدام اسعار التحويل المنخفضة لحمايه الشركة التابعه من مخاطر المنافسه الاجنبيه 
المتزايده . أيضا تستخدم اسعار التحويل كوسيله لمساعده الشركة التابعه فى الحصول على 
التمويل محليا » فيتم تسعير السلع والخدمات المحوله اليها بسعر منخفض وتحديد أسعار 
مرتفعه لما تنتجة من منتجات مما يؤدى الى زياده رقم الربح الظاهر فى قائمة الدخل 
وغ آلرکر آالى: 

رفا یکا مي مقار اانا الت تخضل ها الك ن انها مل هذه 
السياسات مع الاثار العكسيه التى تترتب عليها . إن أسعار التحويل التى تؤثر على 
المنافسه يمكن أن تؤدى الى تدخل الحكومه فى الدوله المضيفه وتطبيق قوانين منع الاحتكار 
أو يعمد المنافسون للشركة فى السوق المحلى الى إتخاذ سياسات سعريه جديده بغرض 
الانتقام . أيضا » هذه السياسات تؤدى إلى إعتماد مديرى الشركة التابعه على الشركة 
القابضه فى تدعيم المركز التنافسى بدلا من الاعتماد على أنقسهم فى اتخاذ الاجراءات 
واتباع السياسات التى تقوى مركز الشركة التابعه فى السوق المحلى . ولذلك يجب 


الاهتمام بالآثا التى تثرثب على مثل هذه السياسات فى الإجل الطويل . 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۱۲۹ 


ان المخاطر التى تترتب على تضخم الاسعار قد تستدعى استخدام أسعار التحويل 
كوسيله لمواجهة هذه المخاطر . ويما أن التضخم يؤدى الى انخفاض القوه الشرائية 
للاصول النقديه التى تمتلكها الشركة » فإنه يمكن رفع أسعار السلع والخدمات المحوله الى 
أى شركة تابعه تقع فى دوله ذات إقتصاد يعانى من التضخم . بهذه الطريقة يمكن سحب 
اكبر مبلغ من النقديه من هذه الشركة وتخفيض حجم الاصول النقديه المعرضه لانخفاض 
القيمة . ومن ناحيه آخرى » فإن العجز فى ميزان المافوعات فى الدوله المضيفه للشركة 
التابعه قد يدفع الحكومه الى تخفيض قيمة العمله المحليه بالنسبه للعملات الآخرى أو وضع 
عى القبون على قخريل أرباع الشركات الاخنهة العانك قى اترك أو كلها محا : يشا 
يكن اللي على هذه الق براسط رق اسحا لسع والخدمات التي تقنم لهذ 
الشركات التابعه » ويذلك يمكن تحويل أو إنتقال النقديه ( الفرق بين السعر العادل والسعر 
المرتفع ) قبل ان تنخفض قيمتها و للتحايل على قيود تحويل النقد الاجنبى إلى الخارج . 

من ناحيه آخرى » من الممكن استخدام أسعار التحويل المرتفعه لتقليل درجة تعرض 
القرغ الجشى لخاطر التاي والمضادره برا سطة حكرهة الدرلة الضيفة .إن أسخار 
التحويل العاليه على واردات الشركة التابعه ( من الشركة القابضه أو احدى الشركات 
التابعه الاخرى ) سوف تؤدى الى إبتعاد جزء من الاصول عن مخاطر المصادره وفى نفس 
الوقت فإن التسعير المنخفض لصادرات الشركة التابعه سوف يؤدى الى تحويل الاصول 
الفرة الا رة الى الاج 

ولكن » سياسات التسعير هذه لها مخاطرها آيضا › إن وضع أسعار مرتفعه على 


الضاذراف الى الشركات التاسة الخرشة فار التخنك و الضادرة سرف يو الى 
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زياده الارباح الخاضعه للضريبه فى الشركه القابضه » ومع ارتفاع معدلات الضرائب على 
الدخل » سوف تتكبد الشركة ككل مبالغ كبيره فى صوره ضرائب . آى آن المزايا التى 
سوف تنتج من التلاعب فى اسعار التحويل يجب أن تكون اكبر من الاعباء التى تتمثل فى 
دفع ضرائب عاليه . ومن ناحيه آخرى »› ما تأثير هذا التلاعب ( فى أسعار السلع 
والخدمات المصدره الي أو المستورده من الدوله المضيفه ) على العلاقات مع حكومة هذه 
الدوله ؟ يجب على الشركة القابضة ( واضعى سياسات التسعير ) المحافظه على العلاقات 
الطيبه مع حكومات الدول المضيفة حتى لا تتعرض الاستتمارات فى الشركات التابعه 
لمخاطر أكبر مما كان متوقع . 

يمكن للمحاسب أن يلعب دوراً هاما فى تحديد أسعار تحويل السلع والخدمات بين 
الشركة القابضه وشركاتها التابعه يجب على المحاسب أن يجد ويستخدم الاساليب التى 
تمكنه من قياس قيمة وأهميه كل عامل من العوامل السابقه عند اخذها فى الاعتبار لتحديد 
السعر . ومن ثم يستطيع تحديد صافى العائد أو صافى العبء الذى تتحمله الشركة نتيجة 
للتأثير على أسعار التحويل . ومع تعدد وتشابك هذه العوامل وتعدد الاستتمارات فى الدول 
المختلفه وكل دوله لها ظروفها الخاصه بها فلن يكون ذلك عملا سهلا حيث يجب على 
المحاسب ان يكون له نظره شامله تأخذ فى الاعتبار جميع أنشطه الشركة على المستوى 
الدولى . 


N EI CE 


يوجد عده طرق لتسعير الصفقات من السلع والخدمات التى تنتقل بين الاقسام 


المحاسبة بالراجعة الدزلة ی 


-١‏ اسلوب التسعير الذى يعتمد على سعر السوق 

ظطرة التفعر الى فت على اك 

-٣‏ اسلوب التسعير الذى يعتمد على التفاوض بين أطراف العمليه 

لعن الفا 
فى حاله توافر سوق خارجى للسلعة محل التبادل فإن سعر السوق يعتبر السعر الامثل 
لقف امار اتح وف اكاد الغا مو راف اا لفك وك ي 
توافر عدد من الشروط ( بالاضافة الى وجود سوق خارجى ) الأخرى حتى يمكن استخدام 
ال و و و آلف کی ا ا 
يسود سعر بيع واحد للسلعه » ولا يتأثر هذا السعر بالكميه المعروضه للبيع أو المطلويه 
للشراء ولا يكون لعناصر المصروفات الاخرى أى تآثير على هذا السعر . أيضا » يجب ان 
يتوافر لكل من الوحده البائعه والوحده المشتريه حريه التعامل مع السوق الخارجى بدلا من 
اللخامل مع الاسام الا كله : 

ااام ال فى كاعر الا الاد ا اا و هات 

القابعة شرك اكه واخ يوقي لزي لاله : 

(أ) - ان ربحيه كل وحده تعتمد على قدرتها على التعامل مع السوق الخارجى وليس 
اا اهاه كل اكل اء ووك ٠‏ مقن وسل اال 
تاره اكا تات ا افتاه فى الله ,اة كه اة اون الى ماقت 
الاستثمار التى تحقق أعلى ربحيه . 
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بالأهواء الشخصيه للافراد الذين لهم مصلحه خاصه فى حساب الربح . اى ان سعر 

السوق 

× يمد الاداره بمقاييس موضوعيه لتقويم أداء الوحدات التابعه 

ى موا موقل اللات الوه والجركة ف كل ااك الاد 
ا عه اقات اعا ها انار ت اغرال غار 
نطاق تحكم إداره الشركة 

(ج) إن أسعار السوق تمثل حافز لزياده الكفايه الانتاجيه » وهذا يرجع الى ان الوحده 
المشتريه لا تتحمل بالاعباء الناتجة عن الاسراف وعدم الكفايه فى الوحده المنتجة . 
وهن بنك رى الرهدات القرعه جلى رة مراك البح باقيي كاب 
ممکنه. 

( أن اتقام أسعان الوق يز سال الفطلى بين الشركات لتاب حبك كبري 
ادارتھا کما لو کانت وحدات مستقله . 

وبالرغم من أن سعر السوق يعتبر من أفضل الاسس لتسعير الصفقات 
المتبادله بين الوحدات التابعه لإدارة واحده فإنه يوجد عدد من المشاكل والصعويات 
نى سيل انتخدام سر الاق كاساس اتير فنك اترات ون ذه 
اوبات ما لن د 

ا ا ي اه الي آل ك ااا م الاه ااه 
لاداره واحده » وخاصه اذا كانت هذه المنتجات بضاعه غير تامه الصنع أو براءه 
ا اه ال ف ا ا و ا 

ب- حتى فى حاله وجود سوق حقيقى فإنه نادرا ما يتمتع بصفه المنافسه الكامله . 


ج - قد توجد بعض العوامل التى تحد من صلاحيه سعر السوق لاغراض التسعير. 
مثل الخصم الذى يمنح لبعض العملاء فى ظروف معينه . ومن ناحيه اخرى . فإن 
السعر النهائى يختلف طبقاً لشروط البيع ( نقدا أو بالاجل ) والتسليم وخدمة ما 
بعد البيع وهى عوامل رئيسيه فى إتمام الصفقة . 

د- عاده ما يختلف سعر البيع في حاله التوريد لعقود طويله الاجل عن التوريد لعقود 
قصيره الأجل أو صفقات فرديه . 

ه- ان استخدام أسعار السوق كاساس لتسعير المنتجات والخدمات بين الشركات 
التابعه يحد من قدره الشركة الدوليه على المناوره بواسطة الاسعار لتحقيق أهداف 


فت و لات على جى الخوامل الاه 


EEL NL 


بون الع أن تسب اللكات والكدمات الفادلة نالرات الكابهه د ازة 
واحده يجب أن يكون على ساس تكلفة إنتاج هذا المنتج أو هذه الخدمة » حيث ان هذا 
الاسامن شد السا رات غير مكلف ونالتا ا لحاس بور جانات الكانف بقل 
روتينى . آيضا » فإن ساس التكلفة يمثل الاختيار العملى حينما لا توجد اسواق للسلع او 
الخدمات المتبادله » ويتفرع من ساس التكلفة عده طرق همها : - 
آ شت یا انه 

تعتمد هذه الطريقة على ان سعر البضاعه المحوله من وحده تابعه الى وحده أخرى 
تخضع نفس الثنظيم الادار يجب ان يتحده بثاء على إجمالى تكلفة هذه البضناعه ؛ 


وأخمال الكافة فا شتفل على كل من التكالف اشاق رة ر الفاف ية ( التخره 
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والثابته ) > سواء كانت تكاليف صناعيه أو غير صناعيه مثل مصروفات التسويق واعباء 
الح ا العو ن قاف اا ااه ا ك ا 0 
التكلفة الفعليه ( التاريخية) للانتاج أو التكلفة المعياريه لنفس الكميه من المنتج وان كان من 
القفل امسككداء الكانف اللعارة ى #۷ تخل الفرك اتسور أي اعاء ناته عن 
متو الاد ارخ وعد اأكقاف قى اداو الفا الاج قى الك اليي: 
ان استغد خاي اكه كعاتن لاجو الع والكواة الى ل ن وة 
الى اخرى داخل الشركة الدوليه يؤدى الى عدم تحقيق الشركة البائعه آى ربح حيث أن 
سى الس خط الفكة الك لوا فط هذا ما لإشاف آل الأعتراخات الال 
-١‏ إن السلطات الضريبيه فى بلد الوحده المصدره لن توافق على إستخدام إجمالى 
آآك افر الما( هااا غات كه اتات ةة ا 
تقوم بها الشركة ) لآنه لا يؤدى إلى تحقيق آى آرباح يمكن آن تخضع للضريبه 
على الدخل . والعكس فى الشركة المستورده حيث يؤدى الى زياده الارباح 
الكاخمه الضرسة ل اليكل 
- إن طريقة إجمالى التكلفة تؤدى الى عدم تحقيق الوحده المصدره لآى آرباح › 
من ثم لا یمن ان تعامل كمركز ربحيه مستقل لاغراض تقييم الاداء . 
-١‏ لا يوجد اتفاق على الطريقة المثلى لتوزيع وتحميل المنتج بنصيبه من التكاليف 
الثابته ( غير المباشره ) الصناعيه والتسويقه والاداريه . 
ب- طريقة اجمالى التكلفة زائد نسبه معينه كهامش للربح 
للتغلب على مشكله عدم تحقيق الوحده المصدره لاى أرباح نتيجة لعمليات التصدير 
الى الوحدات التابعه رؤى أنه من الملائم إضافه نسبه مويه معينه من التكلفة كهامش ربح 
يفناف الى اجمالى التكفة ( فيه أو مارية) ليك عن الك الى بث تصتيره: 


هذا الاسلوب يفيد كثيرا فى حالات السلع نصف المصنعه . وجدير بالذكر ان قانون 
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الضرائب الامريكى فى الماده ٤٨١‏ يقترح استخدام هذه الطريقة اذا كانت السلعه موضوع 
التعامل لا يوجد لها سوق خارجى يمكن على أساسه تحديد السعر العادل للسلعه . 

ولكن بالرغم من ان هذه الطريقة تتغلب على العيب الرئيسى فى الطريقة السابقه إلا 
أن لها عيويها الخاصه بها ومن هم هذه العيوب : - 
-١‏ لا تقدم الحافز لاداره الشركة المصدره على رفع الكفايه الانتاجيه طا ما كل عوامل 
الاسراف والضياع يتم حسابها ضمن التكلفة الاجماليه وتحمل على الوحده 
المستورده كأحد مكونات سعر السلعه موضوع التبادل . 
-٣‏ مازالت مشكلة تحديد معدلات تحميل التكاليف الثابته والمصروفات المشتركه بلا 
حل . 
١‏ لا يوجد اتفاق على مقدار التسبه المخويه التي نمثل غائ متاس للشركة البائعة : 
ويالاضافه الى هاتين الطريقتين ( طريقه اجمالى التكلفة وطريقة التكلفة زائد هامش 
للربح ) يوجد طرق اخرى مثل طريقه التكاليف المباشره ( أو المتغيره ) وطريقة التكاليف 
المستغله وغيرها من الطرق . ولكن هذه الطرق لا تصلح لتحديد أسعار تحويل السلع 
والخدمات بين الوحدات التابعه »> حيث بعضها لا يسمح بتحقيق أرباح فى الشركة المصدره 
والبعض الآخر لا يؤدى الى استرداد جزء كبير من التكاليف مما لن توافق عليه السلطات 
الضريبيه فى الدوله المصدره . 

ومن أهم عيوب التكلفة كأساس لتحديد أسعار التحويل » إمكانيه اتخاذ قرارات قد 
تكون فى صالح احدى الوحدات ولكنها ليست فى صالح المجموعه ككل كما يتضح من المثال 
التالى . بفرض ان الشركة التابعه ( س ) تمد احدى الشركات التابعه الاخرى (ص) بأحد 
اجزاء المنتج بحيث تحدد السعر طبقا للتكلفة المعياريه ب ٠١‏ جنيه للوحده » شاملا تحميل 
الوحده بنصيبها من التكاليف الاضافيه الثابته بمعدل 1 جنيه للوحده . وحاليا تعمل كل 


من شركة (س) و (ص) عند مستوى أقل من الطاقه التشغيليه القصوى ( أى يوجد طاقة 
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عاطله) . وتتحمل الشركة (ص) تكاليف إضافيه لاستكمال وتسويق السلعه ٠‏ جنيه للوحده 
. بفرض ان سعر البيع هو ٠١‏ جنيه للوحده تامه الصنع . وفى نفس الوقت يوجد مورد 
کی کی اداو اتی ھا اا ق ال لے و( سر 
الوخد کے ف العا ورت كاه ل اه ي راتو ار 
LE Î BELE a sg AE NNE a‏ 
يظهر فى الجدول التالى : - 


ا مورد الخارجى 
جنه للوحده 


تكاليف الانتاء 
سعر التحويل من ص 
سعر الشراء من المورد الخارجى 
التكاليف الاضافيه فى ( ص) 


الربح ( أو الخساره ) 


نلاحظ فى هذا المثال » ان التكاليف الثابته فى شركة (س ) » سواء كانت فعليه آو 
معياريه » قد تحولت الى تكلفه متغيره بالنسبه لشركة (ص) » مما أدى الى إتخاذ قرار 
ليس فى صالح المجموعه ككل وهو عدم الشراء من الشركة (س) وزياده حجم الطاقة 
العاطله . ولكن سوف يكون من مصلحة المنشأه ككل اذا اشترت الشركة (ص) 
احثباجاتها من الشركة (س) بدلا من المورد الخارجى »مما بؤدىئ الى تحقيق أرناخ 


اوغا ككل قد ارفا ٤‏ حفة الوحدة كما بظهر فى الجتول التالى +> 


ايراد المييعات 
تكاليف الانتاج 
فی الشركه ( س 
عند الشراء من المورد الخارجى 
تکاليف اضافیه فى (ص) 


صافى الربع ( أو الخساره ) 


فیمکن تلخیصها فیما یلى : - 
اوا 
۲- تعتمد على بیانات التکالیف التی تتوافر بشكل روتينى » اى لا تحتاج لمزيد من 
الت ا اله 
-٣‏ من السهل تبريرها أمام السلطات الضريبيه 
اف عا اد ا کا شه کي ار کل اف 
ت اة الترلة جا رامعا الارن راسا اسار تل لكات 
لقكشق الإهذاف الخاصة : 
ت ا | اسلوب غل ان النله بن الشر كاف الاه مب آم كن هى الماة 
السائده بين بائع ومشترى مستقل . فمن حق البائع أن يرفض البيع لشركة تابعه اذا ظهر 
له مشترى يدفع سعر أعلى » وكذلك من حق المشترى ان يرفض الشراء اذا ظهر له بائع 


يبيع بسعر أقل . وفى ضوء ذلك › يتم التفاوض بين مديرى الشركات التابعه والقابضه 
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اتب اسعان العلع والخسات القادل كم متخن أشغار الصرق الخارخى كاه 
بدايه . آى يتم تعديل سعر السوق بما يتلائم مع نوع العلاقه بين أطراف العمليه وظروف 


العملىه . 


وحتى يمكن استخدام هذا الاسلوب يجب توافر البيانات التاليه : - 

-١‏ آن يكون للمنتج سوق خارجى 

-٣‏ ان تتوافر المعلومات الكافيه عن مصادر التوريد والاسواق البديله والاسعار السائده 
فى السوق 

۳ ان تتمتع كل من الوحدات البائعه والمشتريه بالحريه الكامله فى البيع إلى والشراء 
من خارج الشركة 

-٤‏ ان توافق الاداره المركزيه للشركة القابضه على اسلوب التفاوض لتحديد السعر أما 
المزايا التى يحققها التسعير على ساس نتائج المفاوضه فهى : - 

-١‏ يوفر لمديرى الوحدات التابعه ظروف المنافسه التى تتيح لهم العمل كما لو كانوا 
شركات مستقله وما يترتب على ذلك من حوافز . 

-١‏ يؤدى الى تجنب الكثير من المشاكل الناتجة عن استخدام أسعار السوق فى تسعير 
التحويلات » حيث يتم تعديل اسعار السوق طبقا للوفورات الناتجة من التعامل 
الداخلى بدلا من التعامل مع الاطراف الخارجيه 

وبالنسب لعيوب السعر التفاوضى فهى :- 

-١‏ صعويه توافر الشروط الاربعه السابقه 

۲- قد تآخذ عمليه المساومه وقتا وجهدا كبيرين من مديرى الوحدات التابعه وخاصه اذا 
أخذنا فى الاعتبار ان الشركات التابعه توجد فى أكثر من دوله 


۳ بتحلد السعر بناء على درجة إصرار وقوه المدير التفاوضبه ولیس على ساس 


المحاسبة والمراجعة الدولية ۱۳۹ 


ال العاال 
-٤‏ فى بعض الحالات قد ا يوجد اسواق خارجية للمنتجات بحيث تتخذ اسعارها نقطه 
بدايه لعمليه التفاوض . أيضا لا يمكن الشراء الا داخليا حبن تعتمد احدى 
الشركات التابعه على شركه تابعه آخرى من حيث المواصفات الفنيه ومستوى الجوده 
او ضمان التوريد فى الوقت المناسب أو يكون لأسرار الانتاج دورا هاما فى تحديد 
الموردين . 
وی فا اكا مدي التي ف لئ موك الال نالرات التاهة 
١ه‏ المخين بقل ع الع اله هرك المدرو ر الففر الاشو يشل سر اشا 
للوحده المستورده . ويمكن تحديد هذين السعرين بطريقة مختلفة . فمتلا . يمكن تحديد 
سعر البيع بما يعادل سعر السوق أو إجمالى التكلفة أيهما أكبر » بينما بتحدد سعر الشراء 
بها جال الى اة از س المر ها آل ارك اهام اة اکر 
اد م ر ال وو اوا 
مزايا التسعیر الثنائى 
ك الي القاتى قو اعا ملا قرم 5ا رع اليدا ت الاك که 
کمن کی ادا کل م الات ودی فی اسان عادل 
ت اقفر الاك حاف غل اقول ا يات القرعة طا بز آل اتا رار اة 
ما ی مکی ال کن : 
-٣‏ يؤدى الى إتخاذ قرارات سليمة متعلقه بالاجل القصير حيث معظم هذه القرارات 


يعتمد على التكلفة المتغيره . 
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اها عيوب هذا النظام فيي تحضر قى += 
-١‏ ان كل من الوحدات الفرعيه التابعه قد تحقق ريحا بينما قد تحقق المنشأه ككل 
ا 
آد ا الام تى الى حول الوك د الاه غل مى مر ى جمد العاف 
بما فها من ضا ع و سراف مما 3 بكرن خافرا على ققديد الرفابه على التكاليف 
من العرض السابق لاساليب تسعير المنتجات المتبادله بين الفروع الاجنبيه للشركة 
القابضه يتضح أنها تنحصر فى أسلويين رئيسيين : اجمالى التكلفة أو سعر السوق مع 
بعش التعدیلات فى كل متهما » ويخضع اختيار اى من هذه الطرق لاهداف واستراتجيه 


الفرك القابخة وفيس تراق سافات السوق أو الكةة. 
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CT 
تتآثر اسعار تحويل المنتجات والخدمات بين الفروع التى تقع فى دول مختلفه‎ -١ 
ويخضع لاداره واحده بالعديد من العوامل‎ 
- : ومن العوامل التى تؤثر فى تحديد اسعار هذه التحويلات‎ -۲ 
ااافا ی الل هر تی وا ا افایخ ای تی ال اکى ت‎ 
فا ار كات الات‎ 
ب- أيضا الرسوم الجمركيه على الواردات والصادرات فى الدول المختلفة تؤثر‎ 
فى تسعير البضائع والخدمات التى يتم تبادلها بين الوحدات ويعضها‎ 
الي‎ 
کےا ااا کے و اها تیا گرا ف تي انار اقات )لرن‎ 
اا ا‎ 
د- أيضا العوامل السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه يمكن ان يكون لها دور‎ 
. مؤثر فى تحديد اسعار تحويل السلع والخدمات من دوله الى أآخرى‎ 
فى جميع الاحوال يجب ان يساعد نظام تسعير التحويلات بين الفروع المختلفة‎ ٣ 
- : على تحقيق عده أهداف أهمها‎ 
آک ی العام را ا مرا ااه وال الك ( اله‎ 
) القابضه والوحدات التابعه لها‎ 
ب- توفير الحافز لمديرى الوحدات الفرعيه لاداره مراكز الربحيه الخاضعه لهم‎ 
بما یحقق اکبر کفایه ممکنه‎ 
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-: يوجد أكثر من طريقة لتسعير التحويلات بين الفروع منها‎ -٤ 

أ - استخدام سعر السوق للمنتج موضوع التبادل كأساس لسعر التحويل . 

بذ الفقا على الف ساس اتوي الشعىه فمكى اسكرا ااه 
الكليه للانتاج أو التكلفه الكليه مضافا اليها نسبه معينه كهامش للربح أو 
لااد عل اأفة ااره لمح : 

ج- أيضا يمكن استخدام سعر السوق أو آى من اسس التكلفة كأساس 
للتفاوض بين مديرى الوحدات المختصه لتحديد السعر الامثل للمنتج أو 
الخدمة 

د- ومن الآراء الآخرى إستخدام سعرين مختلفين لتسعير المنتج الذى يتم تحويله 

من وحده الى آخرى حيث يمثل أحد السعرين « سعر البيع » للوحده المحول منها 

ويمكن ان يعتمد مثلا على سعر السوق › والسعر الآخر يمثل « سعر الشراء » 
للوحده المحول اليها ويعتمد على سعر السوق معدلا بمقدار الوفورات التى تترتب 
على التحويل الداخلى أو سعر التكلفة سواء إجماليه أو معياريه . 
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TRIAL 


-١‏ احدی الشرکات القابضه لها شرکتان تابعتان فی دولتی (س) و (ص) دوله 
(س) تفرض ضرائب على آرباح الشركات بمعدل /٤۸‏ من صافى الربح بينما 
دوله (ص ) تفرض ضرائب مقدارها ٥۲‏ اذکر بعض الاسباب التی قد تؤدی 
الى إن الضريبه الفعليه فى دوله (ص) تكون قل منها فى دوله (س) . 

-يثير موضوع أسعار التحويل الدوليه كثير من الاهتمام لدى عديد من الاطراف 
اذكر بعض النواحى التى تهم كل من الفئات التاليه بالنسبه لهذا الموضوع :- 

أ - حقوق الاقليه الوطنيه فى شركة تابعه لشركة أجنبيه 
a NES‏ 

ج- السلطات الضريبيه المحليه 

د. مديرى الوحده التابعه 

ف آل ا ال ك 

N‏ لاح ا فع وال مات الى ت فاا بن الياة 
الفرعيه مع شرح مزايا وعيوب كل منها . 


المحاسبة والمراجعة الدولية \٤0‏ 


الخ التاسة 


الخوانب على الكر كات الوه 


تهدف هذه الوحده الى مناقشه معايير فرص الضرائب بوجة عام وتأثير ذلك على 
الشركات الدوليه تم مناقشه العوامل الضريبيه التى تتعرض لها الشركة التى تعمل على 


نظاق دولی 4 


۹ مقدمه 

۹ معايير فرض الضريبه على الدخل 
العبء الضرني الهركات التولة 
۸ فاخن 

۹ استله 
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تعتبر النظم الضريبيه فى الدول المختلفة من آهم العوامل التى تؤثر على قرار 
المنشأه عند التخطيط لتأسيس فروع أو ممارسه النشاط فى الدول الاجنبيه . ومن أمثه 
القرارات التى تتأثر بالنظم الضريبيه السائده فى الدول الاجنبيه قرار تحديد أفضل مكان ( 
دوله ) للتوسع والاستثمار الجديد » أيضا تحديد أفضل السياسات التسويقية » وتحديد نوع 
الملكية ( فردية / مشتريكة ) » وتحديد نسب الطرق لتمويل الفروع الاجنبيه » تم تسعير 
السلع والخدمات التى يتم تحويلها أو انتقالها بين الشركات والفروع التابعه . 

وحيث أن كل دوله لها نظامها الضريبى الخاص بها › فإن المدير المالى للشركة 
القابضة الثى تمارس نشاطها على المستوع الدولى يجب ان يكون قادرا على التعامل مع 
ففف من القراغة لر هة الخاضة بالق راتيب هلي لفل أو قرغا من الراب سواد قى 
داخل دوله المركز الرئيسى أو الدول التى بها فروع ووحدات تابعه . ومن ناحية آخرى فإن 
التخطيط السليم للاستفاده من المزايا التى توفرها النظم الضريبيه فى الدول المختلفة يمكن 
ان يؤدى الى زيادة فاعلية إداره التدفقات النقديه وزياده صافى الربح على مستوى المنشأه 
الدوليه ككل . 

يوجد معياران رئيسيان لفرض الضريبه على الدخل هما : - 

. معيار الاقليمية‎ -١ 
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10 معیار الاقلیمیه 


طبقا لمعيار الاقليميه ترى الدوله ان من حقها فرض الضرائب على الدخل الذى 
يتحقق داخلها أو داخل حدودها الاقليميه »> بصرف النظر عن جنسيه الممول أو محل إقامته 
الدائم . 

هذا المعيار يستند الى مبداً التبعيه الاقتصاديه » أذ لا يهتم بجنسيه الممول أو محل 
إقامته الدائم ومن ثم لا تفرض الضريبه على الأرباح التى يكون مصدرها شركات تعمل 
خارج حدود الدوله حتى لو كانت هذه المنشات مملوكة لمواطنين لهذه الدوله أو هى محل 
إقامتهم الدائم . 

ويناء على ذلك » فإن الشركة القابضه التى لها فروع تابعه فى دول متعدده » يمكن 
ان يخضع كل فرع أو شركة تابعه للضريبه فى الدوله محل النشاط » فإذا كانت الدوله 
موطن الشركة القابضه تطبق هذا المعيار أيضا » فإن الارباح التى تحصل عليها الشركة 
القابضه من فروعها التابعه لا تخضع للضريبه مره ثانيه فى دوله المركز الرئيسى . 

يستند هذا المعيار على حق الدوله فى فرض الضرائب على الارباح التى تتحقق 
خارج حدودها الاقليمية إذا تحقق هذا الربح فى شركة تابعه لشركة قابضة مركزها 
الرئيسى داخل هذه الدوله . 

هذا المعيار يأخذ بمبداً التعبئة السياسية » حيث يعتمد على جنسيه الممول أو محل 
إقامته الدائم كاساس افرض الضريبه حقى لى تحقق الريع بالخارج . ولكن » نظرا 
لصعوبه تحصيل الضريبه عند تحقيق الربح بالخارج » فإن الدوله تنتظر حتى يتم تحويل 
هذه الارباح اليها ( أى الى الشركة القابضة ) فى صوره توزيعات على الاسهم أو فوائد ثم 


تفرض عليها الضريبه . ونلاحظ ان تطبيق هذا المعيار يؤدى الى الازدواج الضريبى 
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فالشركة التابعه التى تقع فى بلد اجنبى سوف تدفع ضرائب على أرباحها التى 
ا و الك ف کے م اوا کو ا ها کد ا ات 
وا ی هوا ا 2 

وتحاول معظم الدول التى تأخذ بهذا المعيار التخفيف من آثاره ( من حيث الازدواج 
الخري ا رة غو رم غا ا الت او و ا ةه ي ا 
أجنبيه من الخضوع مره ثانيه للضريبه فى بلد الموطن أو اعتبار الضريبه التى تدقع فى 
و ها اا اد اک د او تل خاب اوا الا ر 
اقات الول اتی ر اا الاك الضره في الرة ا 

يوجد العديد من العوامل التى تؤثر فى مقدار الضرائب التى تدفها الشركة الدوليه . 
فده ال مل بحت د انها وآ ها في | اهار اا اهاد آل اراح الفا 
المختلفة بما يؤدى الى تخفيف العبء الضريبى على الشركة هذه العوامل تشمل : - 

قاع اتشرف ال کے ا ارک کل 

معدلات الضريبه وقواعد حساب الربح الخاضع للضريبه 

الک 

ااك ال 

تواجة الشركة الدوليه التى يغطى نشاطها عده دول العديد من الضرائب المباشره 
اا و ا ل تقراف ار الك ي ان اترو 


لطاع الراسماه : أها القرائن غير :ا باكر ة في ٠‏ التسربج على لاح أو لهات : 
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والضريبه على القيمه المضافه ×12 au e-2 ed4‏ « وضريبه انفحدود Border 1'ax‏ 
> والضريبه على توزيعات الارباح » وفيما بلى شرح موجز لهذه الضرائب . 

- الضريبه على صافى الربح . 

الضريبه على صافى الربح هى أكثر آنواع الضرائب استخداما على المستوى الدولى 
قى الو قات التكه الافركة تمقل الضرة على النخل ( مكل الاقر اة والشركات ) 
المصدر الرئيسى للايرادات الحكوميه » أما فى الدول الناميه » حيث ينخفض متوسط دخل 
الفرد » فإن الضرائب على دخول الأفراد ¥ تمثل مصدر رئيسى للايرادات الحكومية › أما 
الضريبه على أرباح الشركات العامله فى هذه الدوله فتمثل الجزء الاكبر من الموارد 
الحكومبه . 

ب- الضريبه على الانتاج أو الضريبه على المبيعات 

تفرض هذه الضريبه على اجمالى قيمة المبيعات فى واحده أو أكثر من مراحل إنتقال 
السلعه من المنتج الى المستهلك » ففى كندا » تفرض هذه الضريبه على السلع تامه الصنع › 
أما فى انجلترا » فتفرض عند البيع بالجملة » وفى الولايات المتحدة الامريكية تفرض 
الضريبه عند البيع الى المستهلك . أما فى المانيا » فنفرض الضريبه فى جميع مراحل 
الانتاج والبيع مما يؤدى الى تضخم سعر البيع النهائى للسلعه . 

ح- الضرييه على القيمة المضافه 

تفرض هذه الضريبه فى كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع » ولكن على القيمة 
المضافه للإنتاج خلال كل مرحلة » فمتلا » اذا اشترى تاجر تجزئه بضاعة قيمتها ٠.٠.٠.‏ 
٠‏ جنيه من تاجر الجمله ثم باعها مقابل ٠٠٠٠٠٠٠‏ جنيه فإن القيمة المضافة هنا هى 
٠‏ جنيه وتمثل المبلغ الخاضع للضريبه » ويختلف معدل الضريبه على القيمة 
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د. ضرببه الحدود 

تهدف هذه الضريبه ( مثل الضريبه على الواردات ) الى المحافظه على المركز 
التنافسى للسلع المحليه فى مواجهه السلع المستورده ومن ثم فمن المعتاد ان الضريبه 
المفروضه على الواردات تساوى أو تكون أكبر من الرسوم والضرائب غير المباشره التى 
تفرض على السلع المنتجة محليا . 

ه - الضرائب على الارباح الموزعه . 

تفرض الحكومات المختلفة الضرائب على توزيعات الارباح وفوائد القروض المدفوعه 
للمستثمر » سواء المحلى أو الاجنبى . مثلا اذا امتلك شخص ( وطنى أو أجنبى ) عدد من 
سهم إحدى الشركات فعند توزيع الارباح على هذه الشركات » يحصل المستخدم على 
٥‏ فقط من مقدار الربح المقرر لهذه الاسهم أما ال /٠١‏ الباقيه فهى الضريبه على 
توزيعات الارباح والتى تحجز من المنبع ( لدى الشركة ) وتورد مباشره للجهات المختصه 
بتحصيل هذه الضريبه . ولأن هذا النوع من الضرائب يمكن ان يؤثر سلبيا على 
الاستثمارات الاجنبيه » فعاده ما تدخل الدول فى اتفاقيات ثنائية للمعامله بالمثل أو الإعفاء 
من الضريبة . 
1 معدلات الضريبه وقواعد حساب الريح الخاضع للضريبه . 
ان اختلاف معدلات الضريبه بين الدول تعتبر من العوامل التى تؤذر فى القرارات المتعلقة 
بالنشاط على المستوى الدولى . مثلا فى الولايات المتحده الامريكية يبلغ معدل الضريبه على 
الارباح التجاريه والصناعيه ٤١‏ بينما فى برمودا لايوجد ضريبه على آرباح الشركات وفى 
الهند تصل النسبه الى 1٦٠‏ من صافى الربح . أيضا تختلف الدول فى تعريف صافى 


الدخل الخاضع للضريبه » بالاضافه الى الاختلاف حول ما يمثل القيمة الصحيحه لعناصر 
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اللصروفات التى تخصم من الايرادات للوصول الى صافى الدخل الخاضع للضريبه . ومن 
أمثله ذلك تسعير السلع المتبادله بين الوحدات التى تتبع شركة قابضة واحدة أو تحديد 
نصيب كل شركة تابعه من مصروفات البحث والتطوير والمصاريف الاداريه العامه فى 
الشركة القابضه . 

أيضا فإن الاعفاءات الضريبيه التى تمنح للاستثمار فى مجال معين » وانواع 
الاحتياطيات المسموح بتكوينها › وتوقيت وطريقة حساب استهلاك الاصول الثابته » وغير 
ذلك من عناصر الايرادات والمصروفات تعتبر أمثه اخرى لنواحى الاختلاف بين النظم 
الضريبيه فى الدول . ففى انجلترا يمكن لاى منشاه ان تستهلك ٠٠١‏ / من قيمة الاصل فى 
نفس سنه الحصول عليه » بينما فى استراليا لا يزيد عن ١‏ وفى الهند /٠٠‏ من قيمة 
الاصل . مما سبق يتضح ان معدلات الضريبه الفعليه ليست دائما هى المعدلات التى ينص 
عليها القانون » ومن ثم » فإن المقارنة بين الوحدات الاقتصاديه التابعه على اساس صافى 
الدخل بعد الضريبه يعطى نتائج غير سليمة . 

تحاول الدول منع الازدواج الضريبى بقدر الامكان بواسطة توقيع الاتفاقيات 
الضريبيه التى تحدد قواعد الخضوع للضريبه أو كيفية توزيع الضريبه ين أطراف الاتفاقيه 


أو حتى الغاء الضريبه على أرباح بعض الوحدات الاقتصاديه الاجنبيه . 


O aa 
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ا ارف ان لتاقي عل اف ال ف وا 
تحديد الاعفاء الضريبى بما يساوى كل آو بعض قيمة الاصول الثابته المملوكة للوحده 
الاقتصاديه الجديده . آيضا » قد تتمثل الحوافز الضريبيه فى تخفيض معدل الضريبه › أو 
تأجيل أو تخفيض أو الغاء بعض الضرائب غير المباشره . وبعض الدول لا تفرض ضرائب 


غ ا ا ظلاق مل رسوا : 
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-١‏ يوحد معياران لفرض الضريبه على الدخل 

وار فة افر هة فرك الح لى امراف كه وان 
الدوله بغض النظر عن جنسيه الممول أو محل إقامته الدائم . 
ويستند معيار اقليمية الضريبه على مبداً التبعيه الاقتصاديه . 

-٤‏ معيار عالميه الضرائب » حيث تفرض الدوله الضريبه على ايراد الممول الذى 
يحمل جنسيتها مهما تنوعت مصادر هذه الايرادات داخلها أو خارجها › ويأخذ 
فا لار ما اه الساة. 

-٠٥‏ يتأثر مقدار العبء الضريبى للشركة التى تعمل على نطاق دولى بعده عناصر أو 
عوامل . هذه العوامل تشمل :- 

آ شیع الضرافي 
وتشمل الضرائب التى تخضع لها الشركة الدوليه على : - 
الراب غل ضاق الرمع. 
الشرا غي قاع راشعاة 
الر اتل افش ااه 
× الضرائب على الواردات 
× الضرائب على الارباح الموزعه . 
ب- معدلات الضريبيه وقواعد حساب الربح الخاضع للضريبه 
ج - الإتفاقيات الضريبيه 


د الإعقاتات الضرييه لجذب الإستشارات 
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-١‏ ما هى معايير فرض الضرائب على الدخل وتأثيرها على الشركات الدوليه ؟ 

۲- ما هى العناصر التى تؤثر على مقدار العبء الضريبى بالنسبه للشركة التى 
تعمل على نطاق دولی ؟ 

-٣‏ ما هى آنواع الضرائب المختلفة التى يمكن أن تخضع لها الشركة الدوليه وكيف 
تؤثر هذه الضرائب على نشاط الشركة ؟ 

-٤‏ ناقش دور معدلات الضرائب المختلفة وقواعد تحديد الايرادات والمصروفات على 
العبء الضريبى للشركة الدوليه . 

ه- تمتلك الشركة العالمية إحدى الشركات الصناعيه فى دوله (س) وتبلغ تكلفة 
الانتاج فى هذه الشركه ۷٠٠٠٠٠‏ جنيه ويتم بيع هذا الانتاج الى شركة تابعه 
آخرى ( شركة المبيعات ) فى دوله (ص) وتقوم هذه الشركة بدورها ببيع المنتج 
الى المستهلك النهائى ب ٠١۸٠٠٠٠٠١‏ جنيه . وتبلغ قيمة مصروفات التشغيل فى 
كل من الشركات التابعة ١٠٠ء٠٠٠‏ جنيه . ويبلغ معدل الضريبه على الارباح 
التجاريه والصناعيه فى كل من الدولتين ( س ) »( ص ) ٠۰‏ من صافى 


الدخل الخاضع للضريبه . 
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-١‏ إذا قامت الشركة العا ميه برفع سعر بيع المنتج من الشركة الصناعيه الى شركة 
المبيعات من ٠٠٠١‏ *٠٠٠,؟‏ جنيه الى ٠٠١‏ *٠٠٠,؟‏ جنيه فما تأثير ذلك على 
إجمالى الضرائب التى تدفعها الشركة العالميه ؟ 

۲ ما تأثير تغيير سعر التحويل على مقدار الضريبه إذا كان معدل الضريبه فى 


دوله ( س ) هو ۲۰ وفی دوله ( ص ) هو /٥۰‏ ؟ 
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اليح الغاكره 


TT 


الان : 


رنف الان الخاسي 

٠٠‏ لجنه المعايير الدولية 

٠١‏ / آأهداف لجنه المعايير المحاسبيه الدوليه 
٠‏ تعريف القوائم المالية المنشوره 
۰ بيان المعابير المحاسيه الدوليه 
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> 


٠‏ - تعريف المعيار المحاسبى 


إن كلمة معيار هى ترجمة للكلمة الانجليزيه 5410121١‏ ويقصد بكلمة معيار فى 
اللغة آنها « نموذج يوضع ويقاس على ضوئه وزن شىء أو طوله أو درجة جودته » ما فى 
ااا ل ار اقاي ااه اقاي ق ااه ا ا ا 
کر ا اة وكات اعاتا وتال اقات الى اغراف اسنها 
قق المخان الخاامبى ائه باط قاض لقنا ع ا لاله أي فع من من الاك أو 
الصا أ اتظروف الت ف لى ارك اطا تة ار هات أعماها: 


لالا الول 


e E O E SO a 
دول هى استراليا وكندا والمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكه المتحده‎ ٩ القانونيين فى‎ 
0045 رك که قل سك ر الله فى رر‎ ١ زارفا اكرات اله ا ركه‎ 
ویتولی اداره شئون اللجنه مجلس مؤلف من ممتلين لثلاث عشره دوله ومما لا يزيد عن‎ 
. أربعه ممثلين عن المنظمات المهتمه بالتقارير الماليه‎ 


O I 


آً- وضع المعايير المحاسبيه الخاصه بإعداد القوائم الماليه والعمل على 
نشرها وتشجيع تطبيقها على مستوى العالم . 
ب الل تح غاا غل تقر اة و الاين الاس وجرا ك 
المتعلقة بعرض القوائم الماليه والتوفيق بينها . 
٠‏ _- القوائم الماليه المنشوره 
يشمل اصطلاح القوائم الماليه : المركز المالى وقائمة الدخل ( أو حساب الأرياح 
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را ا 

وتعد القوائم الماليه وتنشر عاده مره كل سنه » وتكون موضوع تقرير من المحاسب 
لقاو رى الا آلحامية اله على اكرات اناف ات الكحا نة اد 
السا عة رقا مي ال اة ا اة : 

المعيار رقم ١‏ : الافصاح عن السياسات المحاسبيه_ 

دة ار الها ال آل ع الامان العا لبان الي دين 
الإقضاع عا عد نو القرات اله وقفة با لقاع عن الساعات فاس افا 
أرقاق خان اشرات اانه برخم ف الاعات اة الك ادما أل ى 
اعداد القوائم المالىه المنشوره . 

وقد تناول المعيار فى هذا المجال تحديد الفروض والمبادىء والقواعد المحاسبيه 
الاساسيه مع الاشاره الى وجود أكثر من قاعده أو مبداً محاسبى يمكن استخدامه لمعالجه 
د لكو الال اى خعا اة دالا : 

المعيار رقم (۲) : تقييم بضاعه آخر المده وعرضها فى ظل_ 

مبداً التكلفة التاريخية : - 

يتناول هذا المعيار تقييم بضاعة آخر المده والاعمال تحت التنفيذ وطريقة عرضها فى 
لفات انه قى فل ع لكف الاريك + ولف آزرة امار قارف اعض السطاة 
e ee ELAN aE)‏ وا الا في رة 
وال كه اك مخ الغرة ا حه في اد هة الا اا ر كف 
الا اقام انمره الاقام رالات اکى ك ا قم اتخات ل ن اكه 


التاريخية » بالاضافه الى طريقه عرض « بضاعه آخر المده » فى القوائم الماليه . 
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المعيار رقم (۴) : القوائم الماليه الموحدة 

يحدد هذا المعيار الشركات التى يمكن ضمها فى القوائم الماليه المىحده والشركات التى 
يجب استبعادها من هذه القوائم . كذلك عرف الشركات القابضه والشركات التابعه 
والشركات الزميله » كما وضع القواعد التى يجب اتباعها عند إعداد القوائم الماليه المىحده 
وطريقة عرض هذه القوائم . أيضا › قدم المعيار تعريفا للمصطلحات المستخدمه فى إعداد 
القوائم الموحده » وتبع ذلك بشرح لمشاكل إعداد القوائم الماليه الموحده . 

المعيار رقم )٤(‏ : المحاسبه عن الاستهلاك 

يتناول هذا المعيار قواعد المحاسبه عن إستهلاك الاصول الثابته القابله للاستهلاك » وقد 
إثتثنى منها بعض الأصول الثابته ليعالجها فى معايير منفصله . وقد ورد المعيار تعريفا 
لبعض المصطلحات التى لها علاقة بالاستهلاك مثل العمر الانتاجى والنفايه » ثم عرض 
المعيار طرق الاستهلاك وكيفية معالجة الأراضى والعقارات وطرق الافصاح عنها فى القوائم 
الماليه . 

المعيار رقم () : المعلومات التى يجب الافصاح عنها فى القوائم الماليه الدوليه . 

تشمل القواتم الماليه كل من قائمه المركز المالى » وقائمة الدخل أو حساب الارياح 
والخسائر بالاضافة الى الايضاحات والقوائم الماليه الاخرى التى ترفق بها والتى تعتبر 
جزءا لا يتجزاً من القوائم الماليه . 

ويقصد بالافصاح هنا طريقة عرض البنود المختلفه فى القوائم الماليه وما يرفق معها من 
بيانات ٠‏ ويعتبر ما يطبق هو الحد الادنى من المعلومات التى يجب توافرها وتساعد على 
جعل القوائم الماليه واضحة وتوفر لمستخدمى القوائم الماليه معلومات إضافيه تساعدهم على 


فهم هذه القوائم وتمكنهم من إتخاذ القرارات الماليه المناسبه . 
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المعيار رقم (1) : المحاسبه على تغير الاسعار 
لقد استبدل المعيار رقم (1) بالمعيار رقم )٠١(‏ 
المحعيار رقم (۷) : قائمه التغير فى المركز المالى 
تبين قائمه التغير فى المركز المالى مصادر الاموال المستثمره فى المنشأه والأوجه التى 
أستخدمت فيها هذه الاموال خلال فتره محاسبيه معينه ٠‏ وقد بين المعيار علاقه هذه 
القائمة بكل من قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وأشار الى أهميه هذه القائمة . ولذلك 
عرف المعيار إصطلاح « الأموال » وتحدث عن مصادر هذه الاموال وفرق بين الاموال 
المستخدمه فى التشغيل والأموال المستخدمه فى أوجه أخرى . ثم تحدث المعيار عن القائمة 
الموحده التغير فى المركز المالى . أيضاً » بين المعيار طريقة عرض قائمة التغير فى المركز 
المالى . 
المعيار رقم (۸) : البنود غير العاديه وينود الفتره السابقه والتغيرات فى السياسات 
المحاسبيه 
يتحدث هذا المعيار عن الأرباح والخسائر التى يكون مصدرها بنودا ليس لها علاقه 
بالنشاط العادى للمنشاه » أو بنودا تتعلق بنشاط فتره أو فترات محاسبيه سايقة » أو يكون 
مصدرها تغيير السياسات والتقديرات المحاسبيه التى كانت تطبقها المنشاه . أيضا وضح 
المعيار كيفيه عرض هذه العناصر فى قائمة الدخل والافصاح عنها فى القوائم الماليه . 
المعيار رقم )٩(‏ : المحاسبه عن أعمال البحث والتطوير_ 
تناول هذا المعيار المعالجة المحاسبيه للتكاليف التى تتكبدها المنشأه على عمليات البحث 
والتطوير والافصاح عنها ٠‏ وقد بدا المعيار بتعريف بعض امصطلحات المستخدمه فى 


المعيار ثم أشار الى مكونات تكاليف البحث والتطوير وبين متى يمكن إعتبارها مصروفات 
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مؤجله توزع على اكثر من فتره محاسبيه ومتى يمكن إعتبارها مصروفا واجب التحميل على 
القتوه الخاضبة التي يضرف فيها ء أيضا » أشار المعار الى كقة الافاح عن هذه 
التكاليف فى القوائم الماليه . 

المعيار رقم )٠١(‏ : الالتزامات المحتمله والاحداث اللاحقه لتاريخ الميزانيه : - 

بدا المخبار بتعريف مصطلخات الالتزامات اللمحتمله والاخذات التى قم بعد تاريخ 
الميزانيه ثم تحدث عن كيفية تحديد المبالغ التى تعبر عن التزامات محتمله والمعالجة 
المحاسبيه لها . أيضاً > شرح المعيار طبيعه الاحداث التى تقع بعد تاريخ الميزانية وأثرها 
على القوائم الماليه وطريقة الإفصاح عن الالتزامات المحتمله والاحداث التى تقع بعد تاريخ 
اک اال 

المعيار رقم )١١(‏ : المحاسبه عن حقود المقاولات 

تناول المعيار أنواع عقود المقاولات والمعالجه المحاسبيه لتكاليف وايرادات العقود وأسس 
الاعتراف بالايرادات ٠‏ ولقد أوضح المعيار أن هناك طريقتين لتحديد الايراد هما : طريقة 
نسبه الإنجاز وطريقه العقد الكامل ( عند الانتهاء من المقاوله وتسليمها ) ٠‏ كذلك آوضح 
المعيار الأسس التى على أساسها يتم إختيار إحدى هاتين الطريقتين . كذلك شرح المعيار 
تغيير السياسه المحاسبيه المطبقه بالنسبه للعقود وشار المعيار الى الخسائر المتوقعه من 
بعض العمليات وتكوين مخصص لها وكيفية معالجة الدفعات المدفوعه بناء على نسبه 
الإنجاز أو الدفعات المقدمه والمبالغ المستحقة لدى صاحب العمل . 

الا رف 6 الحا ن رات ال 

بدا المعيار بتعريف المصطلحات الوارده فى المعيار مثل الربح المحاسبى ومصروف 


القرهه غي الكل و الخ أو الخضساره الكنربة ومخصض الراب وروق الخرده 
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الناتجة من إختلاف الربح المحاسبى عن الربع الخاضع للضريبه » ثم تناول المعيار الطرق 
المتبعه فى حساب مقدار الضريبه وهى : طريقة الضريبه الواجبه وطريقة الآثار الضريبيه › 
وقسم طريقة الأثار الضريبيه الى طريقتين هى طريقة الضريبه المؤجله وطريقة الالتزام 
الضريبى . أيضا تحدث المعيار عن المعالجه الضريبيه لأرباح إعاده تقييم الاصول الثابته 
ومعالجة الارباح المحققه فى الشركات التابعة ثم تلى ذلك بيان كيفيه عرض بيانات الضريبه 
على الدخل فى القوائم الماليه . 

المعيار رقم )١١(‏ عرض الاصول والخصوم المتداوله 

يبحث هذا المعيار المعنى المقصود من مصطلح « الاصول المتداوله » ومصطلح « 
الخصوم المتداوله » ٠‏ وقد بدا المعيار بشرح أهميه الفصل بين بنود الاصول المتداوله وبنود 
الخصوم المتداوله عند عرضها فى المركز المالى للمنشأه » ثم تناول الآراء المختلفة المتعلقه 
بتبويب الاصول والخصوم المتداوله وغير المتداوله وما يتم تطبيقه فى الوقت الحاضر ٠‏ 
أيضاً » بين المعيار البنود التى تدرج ضمن الاصول والخصوم المتداوله وطريقة عرضها فى 
القوائم الماليه وأسس التفرقه بين العناصر المتداوله وغير المتداوله . 

المحيار رقم )٠٤١(‏ : تقديم وعرض المعلومات عن القطاعات المختلفه للمنشأه 

يتناول المعيار المعلومات الماليه التى يجب أن تحتويها القوائم الماليه التى تم إعدادها 
طبقاً للقطاعات المختلفة للمنشاه ٠‏ وقد بدا المعيار بتعريف القطاع وبين اسس تحديد 
القطاعات ( قطاعات إنتاجيه وقطاعات جغرافيه ) وتحديد مصروفات وايرادات القطاع ومن 
ثم نتيجة الاعمال للقطاع . ثم أشار المعيار إلى أهميه عرض الاصول المستخدمه فى كل 
قطاع على حده مع بيان القواعد التى تم على أساسها تسعير عمليات التبادل بين القطاعات 

المعيار رقم )٠١(‏ : المعلومات التى تعكس التغير فى الاسعار 

تناول هذا المعيار أهميه الافصاح عن آثار تغير الاسعار فى القوائم الماليه للمنشأه › 
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ركفت عاد الكاقاة ال تر عن ذلك و الاقام كما اة م اقرا افا ةة 
:اه ق العار رخات افر ااه حا هة الرفع ق اك لرن اا عاد 
ااا كن الكر قي هى قار ةو عه الع الا 
للاسعار ( الرقم القياسى ) وطريقه التكلفة الجاريه . آيضا بين المعيار الحد الأدنى المتوقع 
الاق 

السار كران : الماسة عن القاراة الله الات 

غاز ا السار الخاد عن اا اكاك + ف من الاس الى بج اق ت 
ل امهالكف الاريك لاال اققات ال مك اشارا ج م كك الاس 
. أيضا » شرح المعيار طرق إعاده تقييم الاصول الثابته وكيفية معالجة الربح أو الخساره 
الات من اعا كم أل كانت من :اها اذك عن انار اتات اغا 
عك القن من الل انت أ ر تت عن العمل ا بقعا الل ق اراك انان 

العا رق 0 ا ات قروا نار طول الأل: 
يتناول هذا المعيار المعالجة المحاسبيه لعقود ايجار الأصول الثابته وعرضها فى القوائم 
الماليه من وجهه نظر كل من المنشاه المستاجره والمنشاه المؤجره ٠‏ وقد قسم المعيار عقود 
الايجار الى عقود ايجار تشغيلى وعقود ايجار رأسمالى ووضع تعريفا لكل منها وبين طرق 
معالجتها محاسبيا فى دفاتر كل من المؤجر والمستآجر . وتحدث عن عقود الايجار التمويلى 
الى دل ها اشر كات اتمه أن عضول اانه ركاك عن م الال الات 
ا وا ال ق و و و کو اا 
اة لقاع في اقا ااه ل من الا و ااي.: 

الاد رق ق ٠‏ الراف بالايراد 


يتناول هذا المعيار القواعد التى على أساسها يتم الاعتراف بالايراد . ويهتم المعيار 
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بقواعد الاعتراف الايراد الناشىء عن النشاط العادى للمنشأه مثل بيع البضائع أو تقديم 
الخدمات أو استخدام الآخرين لموارد المنشاه التى تولد فوائد أو ربح أو عوائد أسهم . 
يشير المعيار أيضا الى آثار عدم التأكد على تحديد وقياس الإيراد الذى يعترف به . وأورد 
ثلاث حالات تؤثر على مقدار الإيرادات هى المقابل الذى تحصل عليه المنشأه عن بيع السلعه 
أو تقديم الخدمه » وتكاليف خدمة الضمان على السلعه وإحتمال رد البضاعه المباعة . 
وشرح المعيار قواعد الاعتراف بالايراد عندما يكون البيع مقابل أصول غير نقديه . 

المعيار رقم )٠۹(‏ المحاسبه عن المعاشات فى القوائم الماليه لصاحب العمل . 

ازل ها امار اكل لاش الك واكهها أضحات الل عد كى انيه 
معاشات التقاعد ٠‏ وقد بين المعيار الطرق المختلفة لحساب تكلفة نظام المعاشات على 
صاحب العمل » والشروط التى يجب أن تتوافر فى النظام . أيضاً شرح المعيار المعالجة 
المحاسبيه للعجز فى صندوق المعاشات أو تكلفة صاحب العمل عند تعديل نظام المعاشات أو 
الغاء أو توقف صندوق المعاشات . أيضاً بين المعلومات التى يجب الإفصاح عنها فى القوائم 
اال لضاكي الخل: 

المعيار رقم )۲١(‏ : المحاسبه والافصاح عن المنح والمساعدات الحكومية : 

يتناول هذا المعيار المعالجة المحاسبيه والافصاح عن المنع التى تحصل عليها المنشأه من 
الدوله ... سواء كانت هذه المنح فى شكل نقدى أو غير نقدى » واستثنى من هذه المعالجه 
بعض المساعدات مثل الاعفاءات الضريبيه ٠‏ وقد بدا المعيار بتعريف لفظ « الحكومه » ثم 
فرق بين « المساعدات الحكوميه » و « المنح الحكوميه » و « المنح التى ترتبط بأصل معين » و 
« القروض التى لا ترد إذا التزمت المنشاه بتعليمات معينه » . أيضا › قارن المعيار بين 
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لمعالجة كل نوع وطريقه الافصاح عن كل منها . 

المعيار رقم )۲١(‏ : المحاسبه عن آثار التغير فى أسعار العملات الأجنبيه . 

يتناول هذا المعيار المحاسبه عن التغير فى اسعار العملات الاجنبيه وآثارها على القوائم 
الماليه للمنشاه » كما يتناول المشاكل الناتجة عن ترجمه القوائم الماليه للشركات التابعه 
المعده بعملات أجنبيه الى عمله واحده بهدف اعداد القوائم الماليه المىحده ٠‏ وقد بدا المعيار 
بالتفرقه بين « العمله المستخدمه فى إعداد القوائم الماليه » و « العمله الاجنبيه » ثم عرف 
گل نة الشركة اقابخة وء اللات الجته اوو الا الأجشه وة ضاقى 
الاستثمار فى منشاه أجنبيه » و « أسعار تبادل العملات » . أيضا فرق المعيار بين « سعر 
التبادل الفورى » و « سعر التبادل الآجل » و « سعر الاقفال » ٠‏ ثم تلى ذلك تحديد طريقة 
المحاسبه عن العمليات التى يتم تسويتها بعمله أجنبيه وكيفيه معالجة الأرباح والخسائر 
التى تنتج عن تغير سعر العمله سواء عند إعداد القوائم الماليه أو عند تسويه العمليه . 

أيضاً بين المعيار القواعد التى تتبع عند ترجمة القوائم الماليه ٠‏ وفى هذا المجال فرق 
بین منشاه تابعه تقع فی بلد آجنبیه وتكون عملیاتها مرتبطه إرتباطا كاملا بعمليات وأنشطه 
الشركة القابضة كأنها قسم من أقسامها » ويين المنشاه التى تكاد تكون مستقله إستقلالاً 
تاما عن الشركة الأم ٠‏ ثم تعرض المعيار لمعالجه العمليات النقديه المتبادله بين الشركة 
التابعه والشركة الأم ومعالجة صافى الاستثمار المغطى بقرض بعمله أجنبيه بالإضافة الى 
ترجمه القوائم الماليه للمنشآت التى تقع فى دول ذات معدل تضخم عال . 

المعيار رقم (۲۲) : المحاسبه عن عمليات الانضمام والإندماج بين الشركات 

قدم المعيار بعض المصطلحات التى تستخدم فى عمليات الاندماج بين الشركات مثل « 


دمج الشركات » و «» السيطره » و « حقوق الاقلیه » و «» الشركة القابضه » و « توحيد 
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حقوق اللكية ٠‏ + وق قرق اللغان بين الاندماج الى بكرن الفرض مته شرا ء مشاه انشا 
آخرى بغرض السيطره › والاندماج الذى يمثل توحيد أو ضم حقوق الملكية فى الشركتين . 
وقد شرح المعيار طريقة المحاسبه فى الحالتين وبين القواعد التى يجب إتباعها فى كل حاله 
وأشار الى كيفيه معالجة الشهره التى قد تنشاً نتيجة إعداد قوائم ماليه موحده . أيضاً ء› 
بين المعيار طريقة حساب حقوق الأقليه وبين الطرق المختلفة ثم أوصى بإتباع طريقتين 
منهاء هما : طريقه قيمه صافى الاصول قبل الاندماج » وطريقة القيمة العادله لصافى 
الاصول . أيضا الافصاح المطلوب بالنسبه لواقعه الاندماج أو الانضمام . 

المعيار رقم (۲۲) : رسمله تكاليف التمويل 

يعالج هذا المعيار الفوائد المصرفيه التى قد تتكبدها المنشاه للحصول على قروض 
لتمويل شراء أو إنتاج أو إنشاء أصول تحتاج الى فتره زمنيه طويله > حتى تصبح تلك 
الاصول جاهزه للاستخدام أو البيع حسب الغرض الذى اشتريت أو أنتجت من أجله . وقد 
ناقش المعيار آراء مؤيدى ومعارضى رسمله تكاليف التمويل والطرق التى تستخدم لحساب 
تلف التسويل الممكن رسطلتة والض الأغلى طا يمكن رلته من هذة التكالف : أيضاً : 
تاقفن الخار مغل فاته الى يكن اتك اما فت خصاب تكاليف الول 3 کان 
إجمالى القروض التى على المنشاه كبر من القروض التى استخدمت للانفاق على الاصل › 
وأوصى بإستخدام متوسط سعر الفائده فى مثل هذه الاحوال . 

المعيار رقم )۲١(‏ : الافصاح عن الاطراف ذوى العلاقه مع المنشاه وما يترتب على ذلك 

من مصلحه مشترکه . 

يتناول هذا المعيار العلاقه بين الاطراف ذوى المصلحه المشتركة . وفى هذه الناحيه قدم 


المعبار بعض التعاريف الاساسه مثل تعريف « الطرف الذى له علاقه بالمنشأه « ومعنى « 
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العطرة مود لتاقي القن .> كرون لار هة (فلراف الاين ل عت با هة 
و کر على ا اله ااه ومو ها لاف اة الى فر 
بطريق مباشر أو غير مباشر والمنشاه الزميله .... وغيرهم . ثم بين المعيار طريقه الافصاح 
عن هذه العلاقات فى القوائم الماليه . 

اقعاو بق ف اة عن الاستكارات 

کا ف او ا ارات كو اف اال ی ف هوا ارا 
A N e E A as ak aA‏ 
تتحقق من بيع هذه الاستثمارات أو تحويلها الى استثمارات طويله الأجل أو تحويل 
NESE‏ د الال 2 وق دن ا لار اقضهانات 
التى يتم قفلها فى هذه الاحوال . كما شرح المعيار طريقة عرض أرباح وخسائر 
استرات قى شاه اسل لضاف الى تخد اللات الراخي الاقام ها 
بالنسبه للاستثمارات والارباح والخسائر المرتبطه بها . 
امار ق26 المكاسة عن ايق العاشات والقراك الال الخاضة ما 

اف هذا ااانا لخاد ور كن وات الطامهة اة لصا اة 
على أساس أنها وحده محاسبيه مستقله عن صاحب العمل . أيضاً > عرض المعيار طرق 
تشي ول وا تارات صر آلعاات و عن أن مير السرق بالتسه اراد 
الإراق لاله هرآ ا ا اكع من ا قاراد اما الإ الان فطق 
عليها معايير المحاسبه الدوليه الاخرى مثل آى منشاه أخرى . ويهتم هذا المعيار بصفه 
رئيسية بالمستفيدين من صندوق المعاشات › ولذلك حدد المعلومات والتقارير الماليه وغير 


اال الت كن أن قم فة القن وأكد رور قرغا وا اكرام مها 
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القسم الثاني 
اراجعه الرولیة 
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الوحدة الحادية عشر 


آق اراح اا 


aS 


عاو الاخ الله 
NS‏ 


ا فة لزاه الدرلة 


الإتجاه إلى توحيد معايير وأساليب المراجعه الخارجية. 


ف كه ما الراك القارجة عل الى الفرلى . 


1 أسئلة. 


المحاسبة والمراجعة الدولية 


1 أهميه المراجعه الدوليه. 


لقف لورت مته اللا حه ق خا الات مه الاضة من محرد قفخن رون اقات 


1۷1 


والسجلات المحاسبية إلى العمل على وضع معايير وأساليب للمراجعه يتم تطبيقها دولياً . 
وقد كان الدافع وراء هذا الإتجاه الدولى فى المراجعه هى النمو الكبير فى الإقتصاد العالمى 
والذى بدا منذ نهايه الحرب العالمية الثانيه . إن إتساع وتعدد الأسواق المالية الدوليه 
(بورصات الأوراق الماليه الدوليه) قد لفت الإنظار إلى أهمية ودور المراجع الخارجى فى 
تدعيم الثقه بين الشركه المساهمه من ناحيه ويين المستثمرين والدائنين من ناحيه أخرى . 
حبذ آنا ارين والذاتن الى باون ك القرة الماهة اتر س لب 
وسيله للإطلاع على دفاتر وحسابات الشركة للتآكد من سلامه التقارير والقوائم الماليه 
المنشوره . ولذلك فهم فى حاجة إلى رآى محايد وموضوعى عن القوائم المالية للشركة 
الدولية . هذا الرآى يوفره عاده المراجع الخارجى . ومن ناحية أخرى › نجد أن كثير من 
الشركات الوطنيه التى تعمل فى دول ليس لها سمعه دولية فى مجال المراجعه تسعى إلى 
القعاف هم كات الاه الكيرة الق فل ى السخى الول اراج ااا 
والتوقيع على قوائمها المالية المنشوره بهدف تدعيم التثقه فى هذه القوائم وتشجيع وجذب 
المستثمرون والدائنون الذين يتعاملون فى بورصات الأوراق الماليه الدوليه. 

راء غلى ذلك تتش هة الرلجم الدرلى ارا الى يمك فاط اغى آكر 


من دوله ) وأهمية توحيد معايير وأساليب المراجعه على المستوى الدولى حتى يكون تقرير 
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المراجع مستنداً على مفاهيم وأساليب موحده للمراجعه » ومن ثم يمكن الإعتماد على 
القوائم الماليه المنشوره وتقرير المراجع المرفق بها فى إتخاذ قرارات الإستثمار على المستوى 
الاتجاه إلى توحيد معايير وأساليب المراجعه . 

زنع لحف التق الأول المخاشسة فى نة ۷ة 

(International Coordination Committee for the Accounting 

Profession). 

أثناء إنعقاد المؤتمر الدولى للمحاسبين (International Congress 0F‏ 
1٤5(‏ 0 فى سيدنى بأستراليا. وقد كان الهدف من تكوين هذه اللجنه أن تكون 
الأساس لتكوين هيئات رسميه تعمل على تحقيق التنسيق والتوحيد بين المعايير المحاسبية 
الدوليه. ولقد تحقق ذلك عندما تكونت لجنه معايير المحاسبه الدوليه 

14V هiس‎ yê)International Accounting Standards Committee) 
( International Federation Of والإتحاد الدولى للمحاسبين فى ميخ‎ 
وتتكون عضويه الإتحاد الدولى للمحاسبين من‎ ۱۹۷۷, هنسAccountants‎ , 1 ۴AC ) 
دوله.‎ ٠١ ممثلين عن المنظمات والهيئات المحاسبيه من أكثر من‎ 

وحتى يمكن للاتحاد الدولى تحقيق الأهداف المرجوه منه » تم تشكيل 1 لجان رئيسيه 
هى : لجنه التعليم » لجنه السلوك المهنى » لجنه المراجعه الدوليه » لجنه المحاسبه الإداريه » 


اتةه الت وة لمر ال كا الات اقل و تقس للحا الف 


الأولى بالأنشطه المتعلقه بالمراجعه الخارجيه والمراجعين. 
ومن الموضوعات التى تدارستها لجنه التعليم الموضوعات التاليه:- 
-١‏ متطلبات التعليم والتدريب. 
ت التي لني الست 
aa EEE‏ 
أما لجنه السلوك المهنى فقد ناقشت وإصدرت القواعد التى تتعلق بالنواحى التاليه:- 
آ= لرك اله فى مه ال راخت وة 
خطاات العا وب .الا 
۴ اوه وا قال 
= الكفاعة المهشة. 
8 السرتة راتخاف على سرا العضل 
- السلوك المهنى للمراجع عندما يعمل فى دوله أجنبيه. 
۷- الشروط التى يجب توافرها قبل قبول القيام بعملية المراجعه لجهه ما عندما يحل 
امراج محل مرا أخى 
۸- شروط قبول مهمه معينه أو القيام بعمليه المراجعه عندما يكون مراجع آخر يقوم 
سعشن الأفال لس الل 


أا لحك اتر واأسالت آ ر اجه الول قق كاف أك الان قاطا قى اف 
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وإصدار القواعد التى تتعلق بالمراجعه على المستوى الدولى. هذه الإصدارات تمثل قواعد 
رئیسيه سهله الفهم ومن ثم فهى ذات فائده كبيره للدول التى تحاول وضع معايير مراجعه 
كاعد ا الف کل زر اه ااه ر اغ او وا کے ا اق قر 


غل وحن لب الق اع را لجان 


E TS 


يعتقد البعض أنه يوجد عده فوائد لتوحيد معايير المراجعه على المستوى الدولى 


ام ماد الاجر فو الفا تملك 

-١‏ إن توحيد معايير المراجعه الخارجيه على المستوى الدولى سوف يزيد من درجه 
الق و اعفاد على زان الا جم لار میا كان وطن ها آلر اکم :ون که 
ر ال افا ات الت ك ل احة: 

۲- إن الإلتزام بالمعايير الدوليه للمراجعه الخارجيه سوف يؤدى إلى الإلتزام بالمعايير 
الدوليه للمحاسبه. 

۴ إن معايير المراجعه الدوليه ( والتى تتطلب الإلتزام بمعايير المحاسبه الدوليه ) سوف 
نحطل عن السهل الفا رت بن الات الاه ارعان فى الرل اأكطفه 


-٤‏ إن معايير المراجعه الدوليه تمثل حافزاً لتحسين وإتساع مجال الموضوعات التى 
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تغطيها معايير المحاسبه الدوليه. 

-٠‏ إن الثقه فى القوائم الماليه المنشوره التى تمت مراجعتها طبقاً لمعايير المراجعه 
الول موف تى الى سيرك ففق ووومى ا رال ا هار في ا غ اة 
برضا ال الفرل الاس 

1- إن إصدار معايير دوليه للمراجعه يساعد الدول الناميه على تبنى وإصدار معايير 
مراجعه محلیه مماظه. 

۷ شات الحا الى الراعجه الخارخة بسب القضل ن اذارة النهاة ( اسل عن 
اغدان آلقا رر اله ومن هوى هذه لقان الات الخاركة )اة 
هذ واا ق الشركة التى تل على الكو اولي خي فصل اودارة غ 
الأطراف الأخرى بسبب كثير من العوامل الثقافيه والإجتماعية والإقتصادية 
والسياسية بالإضافة إلى البعد الجغرافى. ومن ثم فإن توحيد معايير المراجعه 
الخارجية على المستوى الدولى يعتبر » من هذه الناحية › أهم من معايير المراجعه 


المحلبه. 
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ENS 


-١‏ إشرح أهميه توحيد معايير المراجعه الخارجيه على المستوى الدولى. 
- هل يوجد فرق بين المراجعه الخارجيه المحليه والمراجعه الخارجية على المستوى 
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اليد الاه رة 
قواعد السلوك المهنى والكفاءه 
المهنيه الدوليه 


IS 
تقدم هذه الوحده المبادئ الاساسيه التى تحكم الواجبات والمسئوليات المهنيه‎ 
للمراجع عند قيامه بعمليه المراجعه‎ 


۲ الحتوپات 


7۲ مقدمه 

۲ المبادىء الاساسيه للمراجعه الدوليه 
۲ الأمانه 
7۲ الموضوعيه والاستقلال 
لعفاف على هره اكات 
۲ الهارة والكقا المهثه. 
اوك اتی . 
۲ ا انط التی تقار سخ ممارسة آذه 
۲ الاعلان والدعایه 
۲ الاتعاب والعمولات 
۲۷ العلاقه مع الزملاء 

7 ملحن 

۲ اسئله 
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TS 


تتمیز ايه مهنه بعده خصائص تشمل ما یلی 

أ- إتقان مهاره تقافيه معينه يتم الحصول عليها بالتعليم والتدريب . 

ب - قبول واجبات نحو المجتمع ككل بالاضافه الى واجبات تجاه العميل أو صاحب 

الل 

ج - نظره موضوعیه للأمور . 

ا ا اا الت از واس الل تى وت : 
اط إن اعرف الله وارد وا تريب والكرة اللا امع القرة مانا 
ومراجعا مهنيا قديرا ون طبيعه الخدمات التى يؤديها المحاسبون والمراجعون يجعلان 
من الصعب عاده على من يعتمدون على خدمات المحاسبين والمراجعين المهنيين أن 
را کر هذ ادمات أو أن شمر اتان التي متها آل جفرن لقا نة 
الخدمات . 
وفى ضوء هذا الوضع فإن التجمعات المحاسبيه المهنيه تتبنى متطلبات سلوكيه يلتزم 

بها الاعضاء لتأكيد أعلى نوعيه من الاداء تتفق مع إحتياجات جمهور المستفيدين من المهنه 
اتی قق فى الاك التو وا هاف اتك الان راتت وأحطاي ا#عال 
والعاملين والمستثمرين والمجتمع الاقتصادى المهيمن على دوائر المال والاعمال وغيرهم ممن 
يعتمدون على موضوعيه المحاسبين والمراجعين . 


O TS 


لقد أصدرت لجنه معايير المراجعه الدوليه عديد من المعايير التى تحدد قواعد عمل 
المراجع فى الظروف المختلفة . ومن هذه المعايير المعيار رقم )١(‏ الذى يحدد المبادىء 


الاساسيه التى تحكم الواجبات والمسئوليات المهنيه للمراجع عند قيامه بعمليه المراجعه . 
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هذه المبادىء تغطى الموضوعات التاليه : - 

يجب أن يكون المراجع أمينا ونزيها ومخلصا فى اداء عمله المهنى . 

يتحتم على المراجع أن يكون موضوعيا لا يسمح للاهواء الشخصيه أو التحيز أن تؤثر 
على موضوعيته ٠‏ ويجب أن يتسم سلوكة بالحياد والاستقلال وأن يتجنب ما قد بثير الشك 
فى نزاهته وموضوعيته واستقلاله ٠‏ وفيما يلى بعض المواقف التى تؤثر على الموضوعيه 


× آن بكرن امراج ماه ماله م اليل أو قى انش العمل 

× أن بحل المراجع أو أحد شركا أف العاملين لديه متضبا وظتفيا فى نفس الشركة 
التى يقوم بمراجعه حساباتها أو تكلفه بأعمال استشاريه فى الفتره السابقه مباشره 
على القيام بهذه المهمه . 

× عندما يقوم المراجع بأداء خدمات أخرى للعميل بجانب مهمه مراجعه حسابات العميل 
فيجب توخى الحرص لعدم القيام بمهام الاداره آو وإتخاذ قرارات هى من مسئوليه 
الاداره . 

× قد تؤدى العلاقات الشخصيه والاسريه الى التأثير فى موضوعيه المراجع 

× طريقة تحديد الاتعاب ومدى إرتباطها بأعمال معينه أو عمال دوريه قد تؤثر فى 
استقلال وموضوعيه المراجع 

× قول الهداا من اسل والضفات بوث على درج امتقادل ازاجم : 


کت رای الال ق مک لاء 
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۲ »- الحفاظ على سريه المعلومات 
يجب على المراجع أن يحافظ على سريه المعلومات التى يحصل عليها أثناء أدائه لعمله ٠‏ 
ويجب أن لا يستخدم أو يكشف أو يذيع ى من هذه المعلومات دون ترخيص صريح ومحدد 

من العميل » أو أن يكون هناك الزام قانونى أو مهنى يقتضى الكشف عنها . 

وتمتد مسئوليه المراجع لتشمل الاشخاص الذين يعملون تحت إشرافه والذين يحصلون 
منه على النصح والمساعده فى أداء مهام المراجعه » فيجب عليه أن يتأكد أنهم يلتزمون 

أيضاً بمبداً سريه المعلومات . 

ويستمر واجب المحافظه على سريه المعلومات حتى بعد إنتهاء العلاقه بين المراجع والعميل أو 

صاحب العمل . ومن أمثله الحالات التى يتم فيها الافصاح عن المعلومات ما يلى: - 

* عندما يتم الترخيص بالافصاح بواسطه العميل أو صاحب العمل يجب أن يؤخذ فى 
الاعتبار مصالح جميع الاطراف المعنيه بما فى ذلك مصلحة الطرف الثالث التى 
تتأثر الافصاح . 

* عندما يكون الافصاح مطلوب بنص القانون مثل الكشف عن مستندات معينه أو تقديم 
قرائن عند نظر احدى القضايا أو الافصاح للسلطات عن المخالفات القانونيه. 

* قد يكون هناك التزام أو حق مهنى بالافصاح كما فى حاله حمايه المصالح المهنيه 
للمراجع فى دعوى قضائيه والاستجابه لتحقيق أو تقصى يقوم به أحد أعضاء 
السلطات التنفيذيه . 

يجب على المراجع عند القيام بعمليه المراجعه واعداد التقرير عنها أن يلتزم بالعنايه 
المهنيه اللازمه . وعند الاستعانه بمساعدين يجب أن يكونوا قد حصلوا على التدريب اللازم 
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ومن ثم يجب على المراجع أن يحصل على المعرفه والمهاره المهنيه من خلال التآهيل 
العلمى والمهنى والوقوف على التطور المهنى باستمرار على المستويين المحلى والدولى وكذلك 
اقغات القاترنه زارات اك ك 
ويعتبر المراجع مسئولا عن اعمال مساعديه ومن يعتمد عليهم من المراجعين الآخرين أو 
الخبراء . ومن ثم » على المراجع أن يوجه مساعديه ويشرف عليهم بالعنايه الواجبه للتأكد 
ا ا غ کف واا 
ويمكن تقسيم الكفاءه المهنيه للمراجع والمحاسب الى مرحلتين : - 
آ= اكتساب الكفاء هة 
با ااي إا ا وى فط من الله الل كو ا عن 
متخصص ( جامعى ) بالاضافة الى التدريب فى الموضوعات المهنيه الملائمه 
ولفتره زمنيه كافيه » وهذا هو الحد الأدنى لتأهيل المحاسب والمراجع 
ب- المحافظه على الكفاءه المهنيه . 
اا ا ا عا ااا یر ر مو اا اھ فی ی 
لاهو ا ةا ف اك اا ات اکر لاا فى معان الا 
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LN 


يجب أن يتصف سلوك المحاسب بالصفات التى تتفق مع السمعه الطبيه للمهنه ٠‏ وقى 
بعض الاحيان يواجه المراجع مواقف ينشاً عنها تعارض مصالح ولذلك يجب على المراجع 
أن يكون على وعى بإستمرار وإنتباه للعوامل التى تؤدى الى تعارض فى المصالح واتخاذ 
الأخرا غات الاذزمه وا لاتم لكل حاله على حدة . 
وآ آلا تف الت ها عا تمارک بن العا ها لى :د 
-١‏ حدوث ضغوط من بعض الافراد قريبى الصله بعمل المراجع أو أن تكون هناك علاقه 
سره أو شخصيه تؤدى الى نوع من الضغط 
۲- قد يطلب من المراجع أن يتصرف بصوره تنافى المعايير المهنيه و / أو المعايير الفنيه 
ق ي لعفل ر مات ما قي اف ها ال ا كن 
ك هتاك مه امرخ من هذا القن 
ومن ناحيه آخرى » اذا قابل المراجع مشاكل تتعلق بالسلوك الاخلاقى فيجب عليه اتباع 
السياسات المعمول بها فى الشركة أو الجهه التى تمثل صاحب العمل للبحث عن حلول لمثل 
هذا التعارض » فإذا لم يمكن حل التعارض فيمكن أن يقوم المراجع بما يلى : 
- يحصل المراجع على استشاره ( فى طى الكتمان ) من مستشار مستقل أو من 
اتو ا ا لاط ع کان ت لاهو ت اسه : 
ب- إذا لم يمكن حل التعارض بالوسيله السابقه فيجب على المراجع الاستقاله من 
اله ال تل هاه العمل شرع امات اسان 
ج - قد يكون من الضرورى اعداد تقرير ( فى حاله الامور الخطيره ) لاجهزه 
خارجية مثل مصلحه الشركات أو هينه سوق المال أو آى جهه خارجية رقابيه 


معنية بالآمر 
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يجب على المراجع عدم ممارسه ى عمل أو نشاط يمكن أن يؤثر على موضوعيته 
واستقلاله أو يؤتثر على السمعه الطيبه للمهنه ولا تعتبر خدمات المحاسبه والضرائب 
اتتا رات ها دمن اعمال الت قي اقات أو لزه والا تقال : 

من المرغوب فيه آن يكون الجمهور على علم بمدى الخدمات التى يقدمها المحاسب 
والمراجع » ومن ثم لا يوجد إعتراض على قيام المنظمات والهيئات المحاسبيه التى تعمل على 
المحافظه على كيان المهنه وتطويرها بتوصيل مثل هذه المعلومات للجمهور بصوره سليمة لا 
آلا 

ويلاحظ أن بعض الدول تسمح لكاتب المحاسبه والمراجعه العامله بها أن تقوم بالاعلان 
عن خدماتها والانشطه التى تقوم بها بشرط أن يكون ذلك بأسلوب موضوعى ويدعو الى 
الثقه ٠‏ ويلاحظ أن الميثاق العام لآدات وسلوكيات المهنيه فى جمهوريه مصر العربيه يمنع 
مكاتب المحاسبه والمراجعه العامله بها عن الاعلان على نفسها بالنسبه للمكاتب المصريه 
وفروع المكاتب الاجنبيه العامله داخل مصر ٠‏ ولكن هذا الخطر لا ينطبق على فروع 
افيا ل الا ق دول س فا اغات راان ع شاا 

واه آخری وک قر اس كت الغا راا قي وال عاق ااه 
٠‏ ولا يعتبر من الدعايه لها حصول أحد المراجعين العاملين بالمكتب على جوائز تشجيعيه 
و تقديريه أو أن يتم تعيين أحد أعضاء المكتب أو قيامه بنشاط له آهميه محليه أو قوميه . 
وأيضاً فى حاله نشر إعلانات لطلب موظفين أو أعضاء جدد للعمل بمكتب المراجعه أو يقوم 
لاكتي ارهن الراك الغالة لهئ اح الان آذا لي هة العمل أن كى اك 


بالنيابه عنه . أيضا يمكن لمكتب المراجعه والمحاسبه توزيع نشرات أو كتيبات عن الخدمات 
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التى يقدمها المكتب أو اعداد دليل عن العاملين بالمكتب وبعض البيانات الخاصه بهم أو ان 
يسجل آسم المكتب وبعض البيانات عن أنشطته فى دليل أو مرجع على أن ¥ يكون بصوره 
دعائیه ولکن بشکل موضوعی . 
آيضا وضع اسم المكتب واسماء الشركاء على أوراق المراسلات والمستندات التى 
تستخدم لا يعتبر من الدعايه والاعلان ٠‏ ومن الأمثله الآخرى اعداد الكتب والمقالات 
والاعلان فى الصحف عن تأسيس مكتب جديد أو فروع جديده لمكتب عامل أو ظهور اسم 
المراجع فى وثائق يصدرها العميل . 
يجب ان تكون الاتعاب إنعكاسا عادلا لقيمه العمل الذى قام به المراجع لحساب العميل 
مع الاخذ فى الاعتبار العوامل التاليه : - 
-١‏ المهاره والمعرفة اللازمتان لنوع العمل 
۲- مستوى التدريب والخبره للافراد الذين يقومون بالعمل 
-٣‏ الوقت المطلوب للقيام بالعمل 
-٤‏ درجة المسئوليه التى ينطوى عليها العمل . 
ويفضل أن يكون تحديد الاتعاب مسبقا بعد أخذ العوامل السابقه فى الاعتبار مع 
ملاحظه الا يقدم المراجع عرض بتقديم خدمات معينه فى المستقبل مقابل أتعاب ثابته إذا 
كان من المتوقع أن تزيد الاتعاب بصوره كبيره . أيضاً يجب أن لا تكون قيمة أتعاب المراجع 
معلقه على شرط معین أو مرتبطه بتحقيق نتائج معينه . 
ومن صالح كل من العميل والمراجع تحديد الأسس المستخدمة فى تحديد الاتعاب وبيان 


ذلك كتابه حتى لا يحدث خلاف فى المستقبل . 
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ومن ناحيه أخرى يجب على المراجع عدم دفع عموله للحصول على عمليه أو عموله 
حال عضل الى طرف قاد : 
لا يجوز أن يمنح مكتب المراجعه الذى تنقصه كفاءه معينه عن إحاله العميل لمكتب آخر 
اق ا رو ل و ق غ ا ای ا ی و ی ا 
رغبات العميل هى العنصر الحاكم . 
ويمكن لمكتب المراجعه الذى تتوافر فيه خبره أو مهاره فنيه معينه أن يقدم خدماته 
للعميل بإحدى الطرق الآتيه : - 
أكالى الل ساكرة: 
أ - بعد المناقشه وتبادل الرأى مع مكتب المراجعه الاصلى . 
ب - بناء على طلب أو توصيه من مكتب المراجعه الاصلى 
ج - دون الرجوع الى مكتب المراجعه الاصلى 
E‏ 
وفى نفس الوقت يجب على مكتب المراجعه المحال اليه عميل من مكتب آخر أن يقصر 
داف ع ات الى قافا من الك لكر ما بب الل اقا اال الخري: 
كات امه السة آر ا ا8 ف | اها كا عن أله ال اة الى اا 
فعلى المراجع ان يتصل بالمكتب الاصلى ويبلغه بطبيعه العمل الجديد . 
وعندما يحل المراجع محل مراجع آخر فى القيام بعمليه مراجعه الحسابات الختامية 
للشركة » فعلى المراجع قبل قبول هذه المهمه آن يتصل بال مكتب الاصلى للتعرف على ظروف 
الر ان الاسال وكات اكاد راخت فى ل مذو اروف يكن ا قاف 


الكاله: 
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أ - حمايه المراجع من قبول مهمة فى ظروف قد لا تكون كل الحقائق المرتبطه بالعمل 
معروفه . 

ب - حمايه حقوق الاقليه فى المنشاه والتى قد لا تكون على علم باسباب تغيير 
لرا :ي 

اف ا ات ااا ما اک ف ا ا کل 
ف الق الات ولات اليفة: 

وجي ع اا خا الى عند لق ااال ن قرا ج اتف القع ان ی ا 
یلی : - 

أ - بيان الاسباب التى قد تدعو المراجع الجديد الى رفض القيام بالعمل . 

ب - اذا كانت هناك اسباب آخرى تحتاج الى تصريح من العميل يجب ان يحصل 
على التصريح من العميل واذا رفض يجب شرح ذلك للمراجع الجديد 

ج - اذا اعطى العميل الاذن بالافصاح » فيجب على المراجع أن يفصح عن جميع 
المعلومات التى يحتاجها المراجع الجديد حتى يستطيع ان يقرر أن يقبل المهمه 
الجديده أو يرفضها . 
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د مالھےں 
تغطى المبادىء الاساسيه للمراجعه الدوليه المىوضوعات التاليه . 
١-الامانه‏ 
- الموضوعيه والاستقلال 
-٣‏ الحفاظ على سريه المعلومات التى تخص العميل 
-٤‏ المهاره والكفاءه المهنيه 
فت السلوك الت , 
-٦‏ عدم ممارسه الانشطه التى قد تتعارض مع مهنه المراجعه . 
۷- الاعلان والدعایه 
۸ك اقغاب رالوت 


-٩‏ العلاقه مع الزملاء 
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E TS 


. )۳( اذكر المبادىء الاساسيه للمراجعه الدوليه التى يحددها المعيار الدولى رقم‎ -١ 

۲- كيف يمكن للمراجع الاحتفاظ بالموضوعيه والاستقلال عند قيامه بعمليه المراجعه 
الخارجبه ؟ 

۲- اشرح مسئوليه المراجع الخارجى عن المعلومات التى يحصل عليها وتعتبر من 
أسرار العميل ؟ 

-٤‏ ماهى المؤهلات والمهارات التى يجب ان يكتسبها المراجع حتى يقوم بعمليه 
المراجعه على الوجه الاكمل ؟ 

-٠٥‏ إذكر بعض أمثله الدعايه والاعلان التى يمكن ان يقوم بها المراجع ولا تتعارض مع 
AA‏ 

- ما هى القواعد التى يجب الاعتماد عليها عند تحديد اتعاب المراجع عن عمليه 


المراجعه ؟ 
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اليحذة القالة عقر 


مف هذه اة الى غركن تفن مار ارا عه اة الى صفرة عن لكان 


اتان افر السحاسين: 
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معايير المراجعه الدوليه 
معيار رقم -:١‏ " هدف ونطاق مراجعة القوائم الماليه ". 
يتناول هذا المعيار هدف ونطاق مراجعة القوائم المالية لمنشاة ما بمعرفة المراجع 
الخاري. 
وتشمل القوائم المالية: قائمة المركز المالى (الميزانيه). 
قائمة الذخل (الضابات الختاسة]: 
6 مانو اال راخدا ماتا 
آية قوائم أو بيانات توضيحية يمكن إعتبارها متممة لتلك القوائم 
المالية . 
هدف المراجعة: إن الهدف من مراجعة القوائم المالية المعدة طبقاً للمبادىء المحاسبية 
المتعارف عليها هو تمكين المراجع من إبداء رآية عن مدى عدالة تلك 
القوائم فى التعبير بوضوح عن المركز المالى للمنشاة ونتائج أعمالها. 
مسئولية إعداد القوائم المالية: تقع على عانق الإدارة الإحتفاظ بسجلات محاسبية منتظمة 
وتوفير نظام محكم للرقابة الداخلية يضمن المحافظة على 
أصول المنشاة ويمكنها من إعداد القوائم المالية . ولا تقع 


مسئولية إعداد هذه القوائم على المراجع الخارجى. 
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معیار رقم ۲ : " خطاب قبول التعيين " 
يهدف هذا المعيار إلى مساعدة المراجع فى إعداد خطاب قبول التعيين لمراجعة القوائم 
المالية . ويجب أن يحدد هذا الخطاب أهداف ونطاق المراجعة ومدى مسئولية المراجع تجاة 
العميل . ويختلف شكل ومضمون هذا الخطاب من عميل لأخر. 
معيار رقم ١‏ : ' المبادىء الأساسية التى تحكم عمليات المراجعة ". 
يتناول هذا المعيار المبادىء الآساسية التى تحكم الواجبات والمسئوليات المهنية للمراجع 
عند قيامة بعملية مراجعة . وتتلخص هذه المبادىء فيما يلى: 
- النزاهة والموضوعية والإستقلالية بالنسبة للمراجع الخارجى. 
- المحافظة على سرية المعلومات التى يحصل عليها المراجع أثناء تأديتة لعمله . 
- توافر المهارة والكفاءة المهنية اللازمة لأداء عملية المراجعة. 
- الإحتفاظ بملفات للمراجعة تحتوى على أوراق العمل والمستندات والوتائق لكل الأمور 
والتى تقيم الدليل على أن المراجعة قد تمت طبقاً للمبادىء الأساسية . 
- التخطيط السليم لعملية المراجعة. 
= الحصول على أدلة أثات كافة وملاتمة. 
- دراسة النظام المحاسبى ونظام الرقابة الداخلية المتعلق به وتقييم التطبيق العملى لهذه 
الآنظمة حتى يمكن تحديد حجم وطبيعه وتوقيت إختبارات التحقق. 


- التقرير عن النتائج التى توصل اليها المراجع من أدلة الإثبات التى يحصل عليها . 
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معيار رقم ٤‏ : ' التخطيط ' 
ويتناول هذا المعيار التخطيط لعملية مراجعة متكرره لكل من القوائم المالية أو البيانات 
والمعلومات المالية الأخرى ويهدف التخطيط إلى :- 
= وشم خطه غامه متكاهة تتام مع طاق العمل الترقع . 
١‏ وضع برنامج عمل يحدد طبيعه وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة . 
معيار رقم ه : ' إستخدام عمل مراجع آخر ". 
ازل فا امعان ا لاطت الى بك عى الراح الأشانى [تاعا عت اسا 
لفل مرا خر غ الور ع اقا ااا اهما أن ق سال مود افا وتوو 
أو شركات تابعة أو شقيقة تكون جز من هذه القوائم . كما يتناول المعيار الإعتبارات 
الوا جب مراعاتها فف إعذان قري اراج الااسى: 
مغبان رقم 26 تراسة وتقبن التظ الحاسية وال فان ااه اتاق ها 
اران الا 
ويتناول هذا المعيار شرح الإجراءات الواجب على المراجع إتباعها عند دراسة وتقييم 
النظام المحاسبى ونظام الرقابة الداخليه المتعلق به لكى يتمكن من تحديد طبيعة وتوقيت 
ومدى إجراءات المراجعة الآخرى التى سيقوم بها والتى تتوقف بدورها على مدى كفاءة 
اغ فام ارقا الا غل رق هرن كار لق ال حامس وار اا 
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كما أوضح المعيار أنه يجب على المراجع أن يحيط الإدارة علماً فى الوقت المناسب بنقاط 
الضعف الهامة التى إكتشفها. 
معيار رقم ۷ : ' الرقابة على مستوى إداء أعمال المراجعه ' 

ويتناول هنا المعيار الإجراءات الواجب على المراجع إتباعها بإعتباره مسئولاً عن أعمال 
مساعديه فى عملية المراجعة من حيث توجيه المساعدين والأشراف والرقابة عليهم والتأكد 
من أن العمل المؤدى من المراجعين الآخرين أو الخبراء كان كافياً ومناسباً. 

كما يتناول المعيار توضيح السياسات والإجراءات الواجبة الإتباع من مكتب المراجعة 
لتوفير الإطمئنان المناسب لمستوى أداء جيد لأعمال المراجعة عامة. 
معيار رقم ۸ : ' ادلة الإثبات فى المراجعة ' 

ينص هذا المعيار على ضرورة حصول المراجع على ادلة إثبات كافية وملائمة خلال ادائة 
لكل من إجراءات مدى الإلتزام وإجراءات التحقق التى تمكنه من الوصول إلى النتائج التى 
يكون على أساسها رأية عن القوائم المالية . 

والكفاية مقياس لكميه الادلة التى تم الحصول عليها آما الملاعمة فتتعلق بمدى إرتباط 
الأدلة بموضوع المراجعة وإمكانية الإعتماد عليها. 

وقد تعرض المعيار لطرق الحصول على أدلة الإثبات والتى يمكن تلخيصها فيما يلى: 
القحضن ادى الاتحكة > الإننتففارات والصاد قات 7 الققض الخسائى » ااقخضن 


القخاالي. 
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معيار رقم :٩‏ ' أوراق العمل (التوثيق) " 

وينص المعيار على ضرورة أن يحتفظ المراجع بملفات للمراجعة تحتوى على أوراق العمل 
والمستندات والوثائق لكل الأمور والتى تقيم الدليل على أن المراجعة قد تمت طبقاً للمبادىء 
اة 

ا ارول لار تل وون آواق الل كا ايح الخار ان هة لن ااك 
للمراجع وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل حماية وسرية ما بها من معلومات. 
معيار رقم :٠١‏ " إستخدام عمل المراجع الداخلى ". 

دف ها امار ال بان الج راه الى بج كى الراك الكارجى اختهاقى 
الحسبان عند تقييم عمل المراجع الداخلى بغرض الإستفاده منه وقد أوضح المعيار مجال 
افد اف وغه الر اة اك اة الط ن ا لر اج الخارجى والراجع الكاخلى وخروة 
معا ف 3 الفش رالا 

ويهدف هذا المعيار إلى بيان مدى مسئولية المراجع عن إكتشاف عدم صدق البيانات 
ات عن ا و ا ع فا مرو اا ا کا و ا 
الإجراءات التى يجب على المراجع أن يقوم بها عند إكتشافه لحالات تدعوه إلى الشك فى 


وجود غش أو خط أو الحالات التى يجزم فيها بوقوع أآى منهما. 
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ار ١‏ ااا ا 
ويهدف هذا المعيار إلى بيان دور الفحص التحليلى بإستخدام النسب والعلاقات 
الاتعاهاة رقرها فن مرل على آمل مر اج كاه رة مدت اة الراخ 
الى يستخدم هذا الأسلوب غنة اداه لعملة: 
وقد أوضح المعيار طبيعه إجراءات الفحص التحليلى وأهدافه وتوقيت إجراءاته ومدى 
لفان عة 
معيار رقم ٠١‏ : " تقرير المراجع عن القوائم المالية ". 
ويهدف هذا المعيار إلى توفير المعايير للمراجعين عن شكل ومضمون ( محتويات ) تقرير 
فاقيا الحسابات التعلق راج القرات آلالة لأا متشاة :وق أوضح العار المحتريات 
ا اک ا ی ا 
العنوان » الجهة الموجه إليها › تحديد القوائم المالية » الأشاره إلى معايير المراجعة 
امتبعه: الرأ عن القواتم الالية » التوقع » غنوان المراجع » ثاريخ التقرير. 
كما تناول المعيار آنواع الرآى التى يبديه المراجع فى تقريره وهى : 
- رای بدون بتحفظات. 
کوان تحاف 
- رای سلبی. 
- الإمتناع عن إبداء رأى. 


موضحاً الظروف الثى ثؤدى إلى إبداء كل نوع من هذه الأنواع . 
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معيار رقم ٠٤١‏ : " المعلومات الأخرى الواردة بالتقرير السنوى المشتمل على القوائم المالية 
التى تم مراجعتها ". 

ويهدف هذا المعيار إلى توضيح دور المراجع نحو المعلومات الأخرى التى لا الزام عليه 
فى إصدار تقرير عنها مثل تقرير مجلس الإدارة عن العمليات » الملخصات المالية » بيانات 
العاملين » النفقات الرأسمالية المتوقعة › النسب المالية » أأسماء أعضاء مجلس الإدارة وييان 
بالقروشن التى حصلا علها د الخ: 

وسواء اكان هناك التزام قانونى أو تعاقدى بان يصدر المراجع تقريراً عن هذه المعلومات 
أم لا يجب على المراجع أن يأخذ فى الإعتبار هذه المعلومات عند إصدار تقريره عن القوائم 
المالية حيث أن مصداقيه القوائم المالية التى تم مراجعتها قد تتأثر نتيجة للتناقض بينها 
ويبن تلك المعلومات الأخرى. 
معيار رقم ٠١‏ : ' المراجعة فى ظل التشغيل الالكترونى للبيانات " 

ويهدف هذا المعيار إلى شرح الإجراءات الواجب على المراجع إتباعها عند إجراء 
المراجعة فى ظل التشغيل الالكترونى للبيانات عند إستخدام المنشأة حاسباً الكتروينا من 
أى نوع أو حجم فى تشغيل بيانات مالية لها آهمية بالنسبه للمراجعة. 

وقد أوضح المعيار أن الهدف والنطاق العام لعملية المراجعة لا يختلف عند تشغيل 
البيانات إلا آن إستخدام الحاسب الالكترونى يغير من طرق تشغيل وتخزين البيانات وقد 
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معيار رقم ١١‏ : " أساليب المراجعة الالكترونية ' 

الغرض من هذا المعيار شرح كيفية إستخدام أساليب المراجعة الالكترونية بغض النظر 
عن نوع الحاسب الالكترونى أو حجمة . وقد تعرض المعيار لأسلويين من أكثر أساليب 
المراجعة الالكترونية شيوعاً وهى: 

-١‏ أساليب برامج الحاسب الالكترونى للمراجعة وهى برامج يستخدمها المراجع كجزء 
من إجراءات المراجعة التى يقوم بها وذلك لتشغيل البيانات الهامة بالنسبة للمراجع 
من كال القطام المخاسبى لها رتل هذه الرامع ات 
رامع کار وهی عنارة عن برام عانه لاسي اوكرتي د ا 

رطاف هل ااا رال تمن قراغ لقان أجافت ار وا ار 
المعلومات وإجراء العمليات الحسابيه وتكوين ملفات للبيانات وطبع التقارير 
بالشكل الذى يحدده المراجم. 
- برامج معدة لغرض محدد » وهى برامج صممت لأداء مهام مراجعة فى حالات 
زا که وی الات ا کا ا 0 ف 
تقل السانات 

SEE ES e E CS E 

إخال مانات فى تشم الامب الاكد ون فة وا افا الک ك 


الحصول عليها مع النتائج السابق تحديدها. 
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امعان ف ۷اد" الاطراف ارق نري ال اى الاه فة ك ' 
ويتطلب هذا المعيار ضروره أن تفصح القوائم المالية عما يلى: 
ت 1 ما کون فاك رة 
- معلومات معينة تتعلق بالعمليات المتبادلة بين الأطراف المرتبطة. 
المعيار رقم 1۸ : ' إستخدام عمل خبير " 
ويهدف هذا المعيار إلى بيان مستولية المراجع فيما يتعلق بإستخدام عمل خبير كدليل 
إثبات فى المراجعة وكذلك إلى بيان الإجراءات التى يجب على المراجع القيام بها فى هذا 
الشأن. 
اعبار رقم 2۹ كيت الراجه“ 
فو ااا و ا ا 
عند تصميم وإختيار عينة المراجعة وتقييم نتائج إجراءات المراجعة عليها. 
امعان رقم ١١‏ +2 أثان التفغل الالكتر وني السانات على دراسة وتشيم الث الحاسة 
ا ال ا 
ويهدف هذا المعيار إلى تقديم توجيهات معينه بخصوص دراسة وتقييم النظام المحاسبى 


ونظام الرقابة الداخلية المتعلق به فى ظل التشغيل الالكترونى للبيانات. 
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المعيار رقم  : ١١‏ تاريخ تقرير المراجع والأحاة التالية لتاريخ الميزانية وإكتشاف 
حقائق بخ إصدار القائم الالة*: 

ويهدف هذا المعيار إلى توضيح أهمية تاريخ تقرير المراجع ومسئوليتة بالنسبة للحالات 
ات کی کید ی د ا وای ان ارا ٤ة‏ الت بب على ااراح اقا 
بها للوفاء بتلك المستولية . كما يهدف المعيار إلى بيان مسئولية المراجع فيما يتعلق 
ات فاق بف اسان الات ااا 
المعيار رقم ۲۲ : " اقرارات الإدارة كدليل إثبات ' 

داف ها الاو إلى وک كف مام قارات 04634 اقات وجرا ات 
الى بحب ا اها الا لقي رى هذه افر ارات اروف الى مل الحصول 
اة ا اا ا 

ويهدف هذا المعيار إلى بيان كيفية وفاء المراجع بمسئوليتة فى حالات الشك فى 
اراز اة الا كاخ الروك 9 واد ال اف اة 
العار رقم ٤‏ قاري مرا الساات كغراض خاحة' 


با من فا لغار هو ترضح فشكل ركع هاري اترا ادات بارا 
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اله وما ت عالت شاف تيرد عن اقا اة : 
امار رق ةا : الأسة اة مار الراسة 

يهدف هذا المعيار إلى تعريف وشرح مفهومى الأهمية النسبية ومخاطر المراجعه وإلى 
بيان العلاقة بينهما وكيفية تطبيق المراجع لهما عند تخطيطه لإجراءات المراجعة وتنفيذها 
المعنار رفا "مزاج مى سادة التقيرات الخاسة" 

واف ها عار إلى تضم الجرااة الى غل الراح الاما الك م 
سا القشيرات الحا ال تخا اقات ااك 
الخار رف ۷ إشتار اللات لاله اله 

امف م ها العا غفا هاتآ إرشاداة) راح فن الحرطاة الاه 
الواجب اتباعها فى حالات المهام التى توكل إليه لإختبار المعلومات المالية المتوقعة وكيفية 
الق ف عاد اه 
امعان رقم 34 >" عبات مزالجعة اة الأرلى = الأرصة الإفتكا حة ` 

والهدف من هذا المعيار هو مد المراجع بإرشادات فى الحالات التى يراجع فيها القوائم 
ا کک کک و آ ر فی لطا کے الک کن فا الک آلا ا ا ف 
ا 
اعبار زف ة١ ٠‏ الأعار المت وا طارقس خا الزانة افاخة راقرا ي 

اجراءات التحقق '. 
هف ا ا ا ارا ا ا ا وه ف د 


)4550SS108(‏ الأخطار الحتميه وأخطار قصور نظام الرقابة الداخلية وإستخدام هذا 
التقييم فى تحديد طبيعة ومدى وتوقيت إجراءات التحقق التى يحتاجها المراجع لتقليل 


الشطر الى الت الشرل: 
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الیک وا ا د 


راح لاله فل المي انز 


تهدف هذه الوحده الى تعريف مفهوم المراجعه الداخليه وبيان معايير الاداء وقواعد 
الوك اتی التی بجت ان تلت بها المراخخ الداخلى فن كلمن الشركات الفطته 
والشركات الدوليه . 

6 قم 

وف ااافا که 

= عار آداء ار اة آلا هه 

4 - قواعد السلوك المهنى للمراجع الداخلى 

4ک اکن 


6 = اة 
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تالاقتنا يتضوسا الهركات اكير مدان ااك اله 
على التآكد من أن جميع العاملين بالمنشاه يؤدون واجباتهم الوظيفيه كما هو مبين فى 
القواعد واللوائح التنفيذيه التى تشرح طريقة وإجراءات سير العمل بالنسبه للانشطه 
آ که ا جا ل و تقراف و اداو اتات وها ا كور راه 
اه ر ا اک 

وعندما تعمل المنشاه على المستوى الدولى › اى يكون لها فروع ووحدات تابعه فى 
دول افك قان مستراته رآ ا لآل فة لفل أف د لىع رالات 


التاعه 


٠4‏ تعريف المراجعه الداخليه 
يوجد أكثر من تعريف لفهوم المراجعه الداخليه » سواء على المستوى المحلى أو 
المستوى الدولى ومن هذه التعاريف ما يلى : 
-١‏ المراجعه الداخليه هى وظيفة تقييم مستقله أنشئت داخل المنشأه لفحص وتقييم 
أنشطتها بهدف خدمة إداره المنشأه » 
يحدد هذا التعريف الاركان الاساسيه لوظيفة للمراجعه الداخليه بأنها : 
أ - الاستقلال 
ا 
ح - تعمل داخل المنشاه 
د - فحص وتقییم 
ه - الأنشطه 


و - لخدمه 
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ز - اداره المنشأه 
۲- المراجعه الداخليه هى التقييم المستقل مختلف العمليات وأنظمة الرقابه داخل 
المنشاه وللتحقق من أن 
× اساسا ت ا اة الو وة مكمه قد : 
× المعايير التى حددتها الاداره قد تحققت 
اا ا ف تک کاب وقا عا ون اسراف 
× الخطط الموضوعة تم تنفيذها بكفاءه 
× أهداف المنشاة قد تحققت » 
نلاحظ ان هذا التعريف يتضمن المفاهيم التاليه : - 
أ - التقييم المستقل 
وليس معنى ذلك أن يكون التقييم مستقلا عن المنشأه » بل يعنى ان نشاط 
التقييم بكرن مستفلا عن الاتشطه الإأخرى موضع المراجعه :كما اذه 
يعنى أن تحتل وظيفة المراجعه الداخليه موقعا على الخريطه التنظيمية 
يسمح بالاهتمام بنتائج المراجعه واتخاذ القرارات المصححه 
نك الساات الخفف وات ارات 
وفذا يى أن المراجع الدا غل ل تكن قاصره على عة آي تعاط 
خو ل کل EN A EAS olla dE‏ 
Ea‏ 
ا آ الر اا ا غ ۷ قت عى خ أخفارات التفانة الشات لن 
تتغنى الك الى تشيم السياسات والكجراات وما اذا كان تاع هذه 


السياسات والاجرأءات يحقق أهذاف الاداره : 
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جه موم 


د - المعايير الموضوعه قد تحققت 
وهذا يعنى قياس هذه المعايير ووضع معايير جديده أو تطوير المعايير 
الموجوده 

هد امتك ام اراو ال كاد رقاطة: 
ويقصد بالموارد هنا الموارد الماديه والبشريه كما تعنى أيضاً البحث عن 
ماظن فض افا حت كن تفي ذلك ا 

و - تثفيذ الخطط . 
رها فى تفم قات البراع وا لاتق الققق من المسرل ع 
اف ارحب 

ز- الاهداف قد تحققت 


وهذا يعنى ان الخطط الداخليه تؤدى الى تحقق الاهداف الاداريه . 


4 “- معايير أداء المراجعه الداخليه 
4 - المعيار الأول : الحياد . 
بب ان كرون الراجخون الداغون مسلون اما هن الانشطة التي زا ةا 
ويتحقق هذا الاستقلال عن طريق : - 
أ - يجب ان يكون لاداره المراجعه الداخليه وضع فى التنظيم الادارى يسمح لها 
بالقیام بواجبات وظيفتها . 
٭ يجب ان يكون رئيس اداره المراجعه الداخليه على إتصال مباشر بمجلس 
الاداره ضمانا للاستقلال 
بب ان تخظى ازاجم الداخلى على فاه الإذاره الطنا لشنمان تعاون 


المحاسبة والمراجعة الدولية 4 


٭ يجب ان يكون تعيين وعزل رئيس المراجعه الداخليه من سلطه رئيس 
مجلس الاداره . 
٭ يجب ان يكون هناك تحديد واضح لاهداف واختصاصات اداره المراجعه 
الداخليه ون يكون ذلك كتابه . 
٭ يجب ان يكون رئيس اداره المراجعه الداخليه مسولا مام شخص له 
سلطه كافيه تضمن استقلال الاداره ويرفع اليه رئيس الاداره التقارير 
الدوريه موضحا بها الملاحظات والتوصيات 
ب - يجب ان يكون المراجع موضوعيا فى ادائه لعمله . وتتحقق الموضوعيه إذا 
توافرت الشروط التاليه : - 
# الموضوعيه سلوك ذهنى مستقل يجب على المراجع الداخلى ان يحافظ عليه 
اٌثناء ادائه لعمله 
* يجب ان يتم توزيع العمل على المراجعين الداخليين بطريقة تمنع حدوث اى 
تعارض فى المصالح أو تحيز فى ابداء الرآي . وعلى المراجع الداخلى 
إخطار رئيسه اذا حدث ذلك . 
٭ يجب الا يعهد الى المراجعين الداخليين بى مسئوليات تنفيذيه . 
يجب الا يعهد الى المراجع الداخلى مراجعه الاعمال التى كان يقوم بها قبل 
إنتقاله الى اداره المراجعه الداخليه . 
4 - العيار الثاني : - الكفايه المهنيه . 
يجب ان تؤدى عمليات المراجعه الداخليه بكفاءه وفى إطار العنايه المهنيه المعقوله . 
ويتفرع من هذا المعيار عده معايير فرعيه : - 


أ - بالنسبه لاداره المراجعه الداخليه 
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٭ يجب على اداره المراجعه الداخليه التأكد من أن المراجعين الداخليين الذين 
یعملون بالاداره لدیهم خبره مهنیه وتآهیل عملی مناسب لطبیعه عملیات 
المراجعه التى يقومون بها . 

* يجب ان يتوافر فى اداره المراجعه الداخليه المعرفه والمهارات المهنيه 
والتخصصات التى تمكنها من القيام بمهامها . 

٭ يجب ان يكون هناك إشراف تام على أعمال المراجعه الداخليه وأن يكون 
رئيس اداره المراجعه الداخليه مسئول عن اعداد وتنفيذ هذا الاشراف . 

ب - بالنسبه للمراجع الداخلى . 

٭+ يجب على المراجع الداخلى الالتزام بقواعد السلوك المهنى من أمانه 
وموضوعيه والولاء للمنظمه التى يعمل بها . 

٭# يجب على المراجع الداخلى ان يكون على قدر من المعرفه والمهاره المهنيه 
والتخصص اللازم لممارسه المراجعه الداخليه »> وهذا يتضمن القدره على 
تطبيق معايير وأساليب المراجعه الداخليه والتعرف على وتقييم 
الإنحرافات وإدراك المشاكل الاقتصاديه الماليه والقدره على استخدام 
وفهم النماذج الكميه . 

* يجب أن يكون لدى المراجع الداخلى القدره على التعامل مع الافراد 
والاتصال بهم بطريقة فعاله . 

٭ يجب على المراجع الداخلى أن يحافظ على كفاعته المهنيه عن طريق التعليم 


يجب على المراجع الداخلى بذل العنايه المهنيه المعقوله وأن يكون متيقظاً 
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اي اا ان رابا اء ل اه 
ا فطل اترا که الاخ 
يجب ان يشمل مجال أو نطاق المراجعه الداخليه دراسه وفحص وتقييم مدى كفايه 
وقاعليه نظام الرقابه الداخيه ومدى كفاءه أداء المهام والمستوليات . 
× إن الهدف من تقييم مدى كفايه نظام الرقابه الداخليه هو التحقق من أن 
النظام الموضوع يوفر ضمانات كافيه أن أهداف المنشأه سوف تتحقق 
بكفايه وإقتصاد . 
× إن الغرض من تقييم مدى فاعليه نظام الرقابه الداخليه هو التحقق من أن 
النظام مطبق فعلا كما هو موضوع أو مخطط 
ان افرش من قحف كا ااا اق من ا اذاف ا اة 
ا ا ع ا 
يجب ان تشتمل عمليه المراجعه الداخليه على تخطيط العمليه وفحص وتقييم 
المعلومات وايصال النتائج ومتابعه التوصيات . 

أ - يتضمن تخطيط عمليه المراجعه تحديد آهداف ومجال المراجعه والحصول 
على اللات هن آلادارة حل الرا مالفاو ا اقا 
التى سيتم مراجعتها وتحديد الجهه التى سوف يقدم إليها نتائج عمليه 
الا 

ب- يجب على المراجع الداخلى جمع وتحليل وتفسير وتوثيق المعلومات اللازمه 


لتدعيم نتائج المراجعه . كما يجب على المراجع الداخلى إعداد جميع أوراق 


۲. 
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العمل ( آوراق المراجعه ) ويجب ان يسجل بهذه الاوراق جميع المعلومات 
الى كر ا كاك اكات ایآ فا کا ی ار وة 


الاوراق النتائج التى تم التوصل اليها والتوصيات التى وردت بتقرير المراجعه 


Xx 


Xx 


Xx 


Xx 


دات اط العلة ور ارا 

وات اء ا اترقاه راا فق العلات واالسات 
ارك : 

اکا د ا كاك اتقام هات آل ك 

ضور قاقات راتكن ااه 

ا فيا وط ارقا 

تاك ر اكا اة الطااك وا#جراات 

ا اا اا 

تقرير المراجعه . 


جميع المكاتبات أو المراسلات المتعلقه بعمليه المراجعه 


چ د يجب على المراجم الذاخلى اغداة تقرير عن تائم عله الراجعه: هذا 
ارو تان وار ها واا وا 


المناسبه قبل اصدار التقرير النهائى ٠‏ أيضا يجب ان يكون التقرير 
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موضوعى وواضح ومركز ويقدم فى الوقت المناسب ٠‏ ويجب ان يشرح 
التقرير مجال أو الغرض من عمليه المراجعه بالاضافه الى التوصيات 
والنواحى الايجابيه والاجراءات التصحيحيه ٠‏ وقد يتضمن التقرير وجهة 
نظر الجهه التى تمت مراجعه أنشطتها فيما يتعلق بالنتائج التى تم التوصل 
الا الرضعاة الكركة. 
6 ره لغار الكاسن آذان قم ا حه اللا :> 
يجب على رئيس اداره المراجعه الداخليه أن يدير هذه الاداره بطريقة سليمة بما يضمن : 
آ تاق الل الائ قي ارا حن الا اطخ بى الى كفن الاهذاف ى 
حددتها الاداره العلبا لهذه الوحده 
Era SENA aN Saa‏ 
جد ان ال اع ئن قى الان الفارف ها لر اة الذاكاة. 
وع من ها العا ر الحا لامر الفرعة اللاله ت 
ا ان انرو ا اوا ا 
ا ر او ات اللا فى غاا 
ت يتب على رتس اواو اراج اداه ركع ال الاو لقا ا اة 
الملقاه على عاثق الاداره . 
٣‏ يجب على رئيس اداره المراجعه الداخليه إعداد وتوفير تعليمات مكتويه توضح 
الما اة ئ ا ك اه ارادا ده ان لن ااه 
کی رن انان ارا حه ا غه رفو را قار الاو ا ا رو 


كفاءتهم بما يكفل تحقيق الاهداف المرجوه 
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-٠٥‏ على رئيس اداره المراجعه الداخليه ان يعمل على تنسيق التعاون بين عمال 
المراجع الخارجى والمراجع الداخلى بما يضمن تغطيه كامله لعمليات المراجعه 
ويمنع ازدواج الأعمال . 

-٦‏ على رئيس اداره المراجعه الداخليه اعداد برنامج لتقييم أعمال إدارته بما يحقق 
ویضمن جوده الاداء . 

4 - قواعد السلوك المهنى للمراجع الداخلى . 

من أهم المقومات التى يستند عليها العمل المهنى قواعد السلوك المهنى التى يلتزم بها 
أعضاء المهنة فى تعاملهم مع بعضهم البعض وفى تعاملهم مع عملائهم. وأهم قواعد 
السلوك المهنى التى تنطبق على المراجع الداخلى ما يلى :- 

-١‏ يجب أن يؤدى المراجع الداخلى عمله بأمانة و موضوعية. 

-١‏ يجب أن يكون ولاء المراجع الداخلى للجهه التى يعمل بهاء وليس معنى ذلك أن 
يشارك فی ای عمل غیر قانونی. 

-٣‏ يجب على المراجع الداخلى الا يمارس أو يشارك فى عمل أو نشاط يكون 
متعارضا مع انشطة الجهه التى يعمل بها أو يكون له تأثير على آدائه لعمله 
بموضوعية. 

-٤‏ يجب على المراجع الداخلى الا يقبل ى شئ له قيمة من أى موظف أو عميل أو 
أن عل تفل نانفا آل عمل ها ق ۷ ا ر ذلك على حك الك ۽ 

ه- يجب على المراجع الداخلى الا يقبل أداء الأعمال التى لا يستطيع أن يؤديها 
بكفاءة. 


-٦‏ يجب على المراجع الداخلى الإلتزام بمعايير المراجعة الداخلية المتعارف عليها. 
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اي على آلا الداع الاه على در لاوا ت ال بهل علا اكا 
تأدية وظيفته والا يستخدمها فى تحقيق منفعة شخصية أو يضر بمصلحة 
ال ا 

به عل الرات الاي الفاح عن جه الفاق التي قصل الي عة 
والتى قد يؤدى عدم الإفصاح عنها إلى إخفاء إجراءات غير قانونية. 

-٩‏ يجب على المراجع الداخلى أن يعمل بإستمرار على رفع مستوى آدائه المهنى عن 


طرق الشاك قى الوافع لتر الدشرة: 
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-١‏ يمكن تعريف المراجعة الداخلية بأنها 
Xx‏ وظيفة تقييم مستقلة داخل المنشاة لفحص وتقييم انشطة المنشاة بهدف 
خدمه الإداره 
او Xx‏ هى التقييم المستقل لمختلف العمليات وأنظمة الرقابة داخل المنشاة 
للتأكد من أن السياسات و الإجراءات الموضوعه متبعة فعلا وأن المعايير التى 
تحددها الإدارة تتحقق وأن الموارد المتاحة تستخدم بكفاءة وفاعلية وأن الخطط 
الموضوعة يتم تنفيذها لتحقيق أهداف المنشاة. 
-٣‏ تتناول معابير آداء المراجعة الداخليه الموضوعات التالية :- 
ا- حياد المراجع الداخلى. 
ب- الكفاية المهنية بالنسبة لإدارة المراجعة الداخلية وبالنسبة للمراجع 
الداخلى. 
ج مجال المراجعة الداخلية. 
د- آداء عملية المراجعة الداخلية. 
ه- كيفية إدارة قسم (إدارة) المراجعة الداخلية. 
۳- قواعد السلوك المهنى للمراجع الداخلى لا تختلف كثيرا عن قواعد السلوك المهنى 


ا لمحاسبة والمراجعة الدولية 


CTS 


1۳ 


ما فى مقهن ليان بالتة مراحم الا خلى ؟ 

۳- كيف يحافظ المراجع الداخلى على كفاعته المهنيه ؟ وما أهميه ذلك بالنسبه لعمله ؟ 
ا هى مال الر هالا 

كارن بخ قراغ السك آلهت الفا جم آلا لي وا اج الغارجی: 

ها القرن ن الكفاخ ألهه بالسة اة ال رأة الا غه و الاه اله 


بالشسته امراج ال اخلل كخ ؟ اشرح بالتفيل. 
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